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Un an. . . 180 Lei 
pe jumătate . . , . 90 Lei 
In America pe an 3 dolari, 
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V'aţi întrebat vreodată, iubiţi cetitori, 
care a fost pricina de naşterea lui Isus 
sa adus mai întâiu la cunoştinţa unor 
păstori? Erau anume, nu departe de 
locul, unde sa născut Domnul, nişte 
păstori, „priveghind și stând străji noap- 
tea împrejurul turmei lor“, cum spune 
sfântul Evanghelist Luca. La ei a 
venit. un înger al Domnului și le-a 
spus, că sa “născut Domnul în 
| Viilaim, şi le-a arătat și locul, 
unde-L vor găsi. lar ei, cât ce sa 
__ dus îngerul de lângă ei, îngrabă 
au alergat la Prunc, şi I-S'au în- 
 -chinat. 

Nu avea ce căuta îngerul. cu 
vestea cea bună la Irod; doar acest 
tiran, cât ce a aflat de naşterea 
Mântuitorului, a umblat să-L ucidă; 
şi ca să nu-i scape isus din 
mână, a ucis pe toți pruncii dela 
doi ani în jos din ţinutul Viilai- 
mului. 

Ce ar fi putut căuta îngerul 
la cărturarii şi fariseii poporului 
| jidovesc? Cu aceştia nu s'a putut 
| înțelege Domnul Isus nici odată, 
| căci ei nu ştiau cum să prostească 
| şi să jăfuiască mai mult poporul. 
| Afară de oraş, în câmp, la 
niște păstori, cari trăesc în aer curat şi cu 
suiletul curat, lor li-se vestește.mai întâiu 
împlinirea făgăduinţei din veac despre 
nașterea Mântuitorului. Ei s'au spăimân- 
tat, când au văzut pe înger, doar cu în- 
gerii nu se. întâlnesc oamenii în toate 
zilele. Dar îngerul îi linişteşte şi le spune: 
„Nu vă temeţi, căci iată Vestesc vouă 
bucurie mare, care va fi la tot poporul“. 

De ce se vesteşte acestora bucuria 
cea mare, pe care de 4000 de ani o tot 
aştepta lumea? Pentrucă păstorii au pri- 
mit-o cu bucuărie, și îndată ce sa dus 
îngerul dela ei, au şi mers la Viflaim 
să-L vadă pe Mântuitorul şi să I-se în- 
Chine. “Abia au apucat să-L cunoască, 
| Pentruca să-l dea cinstea cuvenită. 
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Păstorii din Viflaim. 


Biaj, la Crăciun 1926. 
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ANUNŢURI ȘI RECLAME 
se primesc la Administraţie şi se 
plătesc; un şir mărunt odată 5 Lel 

a doua şi a treia oră 4 Lei. 





De Dr. IOAN BĂLAN, canonic. 


Dupăce îngerul a vestit păstorilor 
bucuria aceasta, în văzduh se adună o 
mulțime de îngeri, şi într'o cântare fru- 
moasă spun: „Mărire lui Dumnezeu în- 
tru cele de sus, şi pe pământ pace, între 
oameni bună învoire“. Adică, spun în- 
gerii: numai oamenilor cu inimă bună 





lar cu 
inima bună Sunt acei oameni, cari se 
roagă la Dumnezeu şi trăesc cu toată 
lumea în pace. 

Aceluia, care nu-și bate capul decât 
să-şi adune averi, pe toate căile, mai a- 
les cu hoția şi tălhăria, îngerul nu-i aduce 
la Crăciun nici o bucurie, căci acesta nu 
simte bucurii sufletești. Pentru el Crăciu- 
nul e ca și o vreme secetoasă: îl lasă 
gol în suflet. Mâncările şi beuturile alese, 
hainele nouă şi trândăvia nu pot să sa- 
ture sufletul din om. 

Părinţii fac la copii de Crăciun haine 
nouă, și le dau de mâncare mai bine, 
iar -la lucru nu-i pun, anume ca să poată 


aduce nașterea lui Isus bucurie. 


merge la biserică, după cum au alergat 


Dă 


şi păstorii la peştera din Viilaim. Deodată 
cu bucuria sufletului e şi bucuria trupului, 
cari laolaltă fac un om întreg. Şi în ziua 
celei mai mari bucurii suftetești, părinții 
fac copiilor cea mai mare bucurie tru- 
pească, pentruca să le fie de învăţătură: 
toate bucuriile trupești numai atunci sunt 
adevărate bucurii, dacă fac bucurie și 
sufletului. 


De aceea, la Crăciun nu ne bucurăm 
numai îngrijindu-ne de trup, ci şi de su- 
flet. Mai de mult era în lege în 
biserica noastră: fiecare om a- 
juns la pricepere să se spove- 
dească și să se cuminece în 
postul Crăciunului; altfel, de 
muria, nu-l îngropa popa. Slă- 
bind oamenii în credinţă a slăbit 
și legea. 

In multe părţi, cei mai 
mulți oameni așteaptă sărbă- 
toarea Nașterii Domnului cu 
sufletul curăţit de păcate prin 
taina sfintei mărturisiri. Aceștia 
şi au parte de bucurie, întoc-. 
mai ca şi păstorii din ţinutul 
Vifiaimului. Lor nu le sună în- 
zădar în urechi glasul de bu- 
curie al îngerului, ci cu cetele 
îngerești şi cu suflet de înger 
cântă în ziua de Crăciun: „Mă- 
rire lui D-aeu întru cele de 
Sus. Și pe pământ pace, între 
oameni bună învoire“! 

Naşterea lui Hristos să ne tie 
de îolos! 


Sfinţire de biserică. in ziua de SI. 
Niculae (6 Decemvrie) sa binecuvântat - biserica 
cea nouă din comuna Ciuguzel, de lângă Aiud. 
Binecuvântarea a. făcut-o  Preaonoratul /oaz 
Bucur, protopopul Aiudului, ca delegat al Inalt 
Preasfinţiei Sale Mitropolitului dela Blaj, ajutat 
de preoții Traian Raţiu “din Cacova, Teodor 
Radu din Poiana și Liviu Brânzeu preotul Ciu- 
guzelului.  Cuvântări mişcătoare au ținut Păr. 
Protopop şi Păr. Raţiu. Mare a fost bucuria şi 
mulțumirea vrednicilor creștini din Ciuguzel, cari 
după ostenele îndelungate şi-au văzut visul cu 
ochii, să aibă cea mai frumoasă biserică din 
împrejurimi. Laudă lor şi laudă harnicului preot, 
care pe lângă alte fapte frumoase, poate să se 
bucure și de această biserică măreaţă! 


UNIREA POPORULUI 








Tâlcuirea apostolilor 
de peste an. 


Am tâlcuit în anul acesta evangheliile de 


M'am nizuit să le tâlcuesc cât mai 


Şi din multele 


peste an. 
pe înțelesul cetitorilor noştri. 
scrisori şi convorbiri cu cititorii m'am convins 
că le-au prins bine și le-au înțeles. Cu evan- 
ghelia de după Crăciun am sfârşit tâlcuirea 
evangheliilor de peste an. Și acuma urmează 
să le dau cetitorilor noștri, în anul ce urmează, 
tâlcuirea apostolilor. Inainte de a începe însă, 
țin să spun câteva cuvinte lămuritoare. 
Credincioşii noștri ascultă foarte bucuros 
şi cu mare cucernicie sfintele evanghelii. Unii, 
mai cu seamă dintre cti mai cucernici şi bă- 
trâni, le ştiu aproape de rost. Apostolul însă 
puțini îl ascultă și și mai puțini îl înțeleg. lar 
lucrul e de înțeles. In evanghelii mi-se ceteşte 
câte o întâmplare sau pildă din viața Mântut- 
torului, de regulă ușoare de înțeles, cele mai 
multe cunoscute din școală şi din viața de toate 
zilele. Apostolul este mai sec, fiindcă e plin 
numai de învățături. ha 
Evangheliile le citeşte preotul, de care, ori 
cum, mai bine ascultă poporul, și le citeşte răs- 
picat. Apostolul îl cetește cantorul, sau un alt 
credincios, uneori chiar copii, şi astfel credin- 
sioşii nu-l ascultă cu atâta evlavie şi cucernicie. 
Mai este apoi o împrejurare, care strică 
mult. În cursul citirei apostolului e obiceiul la 
noi, să se cădească. Cădind însă preotul, oa- 
menii îi fac loc, i-se feresc din cale, privesc 
după el, şi nu bagă de seamă la ceeace se ce- 
tește, Obiceiul acesta este foarte rău şi este 
impotriva îndrumărilor din cărțile sfinte. Pen- 
rucă iată ce ne spune rubrica (indrumarea) din 


Foița „UNIRII POPORULUI“. 
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Naşterea Domnului. 


Azi nouă nea răsărit 
Domnul Isus Hristos, : 
Mesia cel prea dorit, 
Domnul Isus Hristos. 
Din fecioară s'a născut 
Domnul Isus Hristos 
Şi cu lapte s'a crescut 
Domnul Isus Hristos. 
Cu scutice s'a 'nfășat 
Domnul Isus Hristos i 
Si în braţe s'a purtat 
Domnul Isus Hristos. : 
| 
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rara. 


In chip de rob s'a smerit 
Domnul Isus Hristos 

Şi pe noi ne-a mântuit 
Domnul Isus Hristos! 





Colindă. | 

Colo sus, la răsărit ) | 
Domnului dai Domnuiui Doamne. | 

Este un pom mândru 'nflorit. 

Dar sub umbra pomului 

Şade Maica Domnului 

Cu'n pahar de argint în mână 

Tot închină și suspină. 

Vin ingerii şi întreabă: 


liturgier: »Și dupăce se plinește apostolul, zice 
preotul: Pace ţie, şi cetețul: Aliluia, psalmul lui 
David. lară cântându-se Aliluia, diaconul luând 
cădelnița și tamâie, v:ne la preotul, şi primind 
binecuvântare dela dânsul, tămâiază sfânta masă 
împrejur, și altarul întreg, şi pe preote. Aşadară 
rubrica spune apriat că se cădeşte nu în cursul 
citirei apostolului, cum se face de obiceiu, ci 
după apostol, până se cântă Aliluia, aşa după 
cum se obișnuește la liturgia arhierească la noi 


în Blaj. 
Foarte bine ar fi dacă la un conciliu pro- 


vincial s'ar lua măsuri ca această rubrică să se 
urmeze întru toate, şi astfel credincioșii să poată 
urmări minunatele învățături din apostol. 

Şi pănă atunci n'ar strica, dacă preoţii 
noștri ar întroduce acest bun obiceiu, de a nu 
cădi adecă în eursul citirii apostolului, ci după 
aceea, cântându-se Aliluia, dupăcum este obi- 
ceiul în Blaj. 

Şi acuma să vedem 


pentruce se ceteşte: 
Părţile (pericopele) ce se cetesc la sfânta 


liturgie din Apostoler sunt luate toate, fie din 
Faptele Apostolilor, fie din cărțile (epistoiele) 
sfântului apostol Pavel şi ale celoraialţi apostoli. 
Citirea din faptele apostolilor și din cărţile lor 
înseamnă chemarea apostolilor de cătră Domnul 
nostru Isus Hristos şi trimiterea lor la predicare, 
spre a-i găti calea, dupăcum ni-se spune la 
sfântul evanghelist L.uca,cap 10, viers 1: >După 
acestea arătat-a Domnul și pe alți şaptezeci de 
ucenici, şi i-a trimis pe ei câte doi înaintea 
feţei sale în tot orașul și locul, unde era să 
meargă el«. lată cauza pentru care în biserica 
noastră se cetește mai întâi apostolul şi numai 
după aceea evanghelia. Se mai ceteşte apoi a- 
postolul înaintea evangheliei: și din alt motiv: 
și anume citirea apostolului corespunde şi în- 
seamnă predicarea sfântului loan Botezătorul, 
care a propovăduit înaintea Mântuitorului, pre- 
gătindu-i calea. Domnul nostru Isus Hristos, 
ca rege ce este, nu poate merge undeva fără 
însoțitori, fără curteni, cari să-i vestească veni- 
rea. Apostolii, ale căror cuvinte le auzim din 
apostolul cetit, sunt prevestitorii Domnului no- 


stru Isus Hristos, care mai târziu ne vorbeşte 
în evanghelie. | 


ce 'este apostolul şi 


De ce suspini Maică dragă? 
— Dar eu cum n'oiu suspina 
Că mă doare inima 

Câţi oameni îs pe pământ 
Dimineața cum se scoală 
Nici pe față nu se spală 
Numai merg la făgădâu 
Sudue pe lDumnezeu. 

Nu li-e frică că-i trăsnește 
Şi pe toţi îi risipește; 

Nu li-e milă de copii 

Că rămân săraci, pustii. 


Lelioara 


Când Hristos cina la masă 
"Lelioara şi-al nost Domnu 
Stau Evreii la fereastră. 
Când Hristos găta cu cina 
Eşi la pom în grădină. 
Evreii l-au și legat 
L-au legat și l-au purtat 
L-au purtat pân' la Pilat, 
Pân' la casa cea de sfat. 
Sfatuit l-au sfătuit 
Să-l ducă la răstignit. 
Pe cruce de brad l-au pus 
Şi cu sulița l-au impuns 
Sângele pe cruce-a curs. 
lar mulțimea a strigat: 
Sângele nevinovat 
Nu trebue jos vărsat! 
Luna'n sânge sa 'nbrăcat 


i 
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Inainte de citirea apostolului, acela Care 
ceteşte, de regulă un teolog, merge inaintea ar- 
hiereului şi îngenunche.  Arhiereul îi împarte 
binecuvântarea, punând mânile peste apostolie- 
rul închis. Punerea mânilor arhiereului şi bine. 
cuvântarea arată, că dreptul de a deschide și 
de a tălmăci sfânta Scriptură nu o are decâţ 
arhiereul, căci el este locțiiterul Domnului no- 
stru Isus Isus Hristos. 

După aceasta diaconul zice: »Să luăm a. 
mintel« iară arhiereul: »Pace tuturore, ceeace 
înseamnă, că arhiereul sau preotul cere dela 
Dumnezeu pacea lăuntrică de lipsă pentru as- 
cultarea cu rod a sfintelor Scripturi. Atunci ce- 
tețul ceteşte prohimenul, care este. luat din 
psalmi. Acest prohimen luat din psalmii Ve- 
chiului Testament. ne aduce aminte, că toate 
profeţiile Vechiului Testament privitoare la Me- 
sia sau implinit în Domnul nostru Isus Hristos, 
a cărui învățătură se cuprind în apostol. „In- 
țelepciune, să luăm amintec sunt cuvinte de 
îndrumare a credincioşilor. Când zice arhiereul 
sau preotul: „Pace ţie, prin aceasta împărtă- 
șeşte cetețului pacea, pe care Domnul nostru 
Isus Hristos a dat-o invățăceilor săi. 


Apostolul Duminecii. 


Dumineca înainte de Botezul Domnului !2 
1927), 1. Timotei 4, 5-9. 


Ianuarie 


Sfântu! apostol Pavel a scris epistola a 
doua cătră Timoteiu la sfârșitul verii anului 
66 după nașterea Domnului nostru isus Hristos, 
pe când era a doua oră încuiat îa temniță la 
Roma. Acest Timotei, către care se îndreaptă 
sfântul apostol Pavel, își avea obârșia din o- 
rașul Lystra în țara numită Lykaonia din 
Asia Mică. Tatăl său era păgân, mamă-sa ji- 
dovoaică. Bună-sa de pe mamă se numea Eu- 
niche, iară mamă-sa Lois. Amâniouă aceste 
femei erau jidovoici foarte evlavicase şi și-au 
crescut copilul, respective nepotul, în frica lui 
Dumnezeu. Se vede că trecând sfântul Pavel 
pe acolo în cea dintâie a sa căătorie le-a 
întors la religia creștină dimpreură cu pe Ti- 
motei. Pe când a venit sfantul Pavel a doua 


Pe 


Soarele s'a 'ntunecat 

Munţii s'au cutremurat 

Apele s'au 'ntulburat 

O, ce taină minunată 

Dela Hiristos lăsată! 
Culese din Geoagiul de jos. 


N “rage 
VESTILORII. 

Erau doi băeți numai de-o şchioapă, CU 
niște cușme mari până peste ochi, și înfășuraţi 
în sumane cu mânicile lungi. Măcar că porni” 
seră dela amiază, mai avesu mult până în sat 
la Viişoara, drumul era greu prin zăpadă, Şâ” 
cuma, la urmă, își cam târau opincile mari 
înfoiate cu pae. 

De sărbătorile Crăciunului, așa se pornesc 
băeţii, cu steaua, spre satele mii bogate. la- 
drăzniseră şi ei, cu steaua lor, să pornească 
peste câmpuri, peste podul de ghiață al Sire- 
tului, spre valea împestrițată de nenumăratele 
case ale Viişorenilor. 

Amurgul punea o umbră albăstrie pe" ne- 
clintitele întinderi de omăt. Și ei mergeau greu; 
acum sfârșiseră vorba şi nu îndrăzniau parcă 
să se mai uite unul la altul. Ciopoţelul stele! 
Suna din când în când slab deasupra lor. Ei 
ridicau capetele şi se uitau pe sub marginile 
căciulilor spre zare. Nu se vedea nimic. De 
abia se apropiau de Siret. 

In oglinda mare a râului începeau să tre” 
mure luminile stelelor de sus. Şi era o liniște 
adâncă, par'că împetrise lunca neagră pe lângă 


Eugenia Todica. 
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oră pe acolo l-a ales pe Timotei de însoțitor. 





De aici înainte Timotei îl însoțește aproape ! 
în toate călătoriile sale pe sfântul Pavel, ca- | 


re-l pune mai târziu episcop în Efez. Prieteni | 
nedespărțiți cum erau, nu e mirare că sfântul | 


Pavel îl roagă în epislola sa a doua, să vină 
curând la el la Roma, 


eât mai unde ce afla 





UNIREA POPORULUI 


în stihul 
Domnului sau epifania, 
cește Boboteaza. 
„Fiule Timotei, tu priveghiază întru 
toate, îndură răul, fă lucrul evanghelistului, 
slujba ta fă-o deplin“. 
In stihurile de mai înainte vorbește sfân- 


din urmă este vorba de arătarea 
cum se numește gre- 





Un chip frumos din calendarul dela Blaj pe 1927. 


Arhiereii bisericilor răsăritene, după slujbă, în biserica Sfântului Petru din Roma. 


La locul de frunte 


I. P. S. Sa Mitropolitul Dr. Vasile Suciu al Blajului. 


în prinsoare, cu atât mai vârtos, că sfântul 
Pavel își simțea apropiatul sfârșit, care s'a și 
întâmplat în ziua de 29 lunie a anului urmă- 


tor: 67. | 
Epistola aceasta a doua cătră Timotei o 


trimite sfântul apostol Pavel, deoparte ca să-l 
cheme. la sine și să-i fie într'ajutor în greaua 
sa prinsoare, iar de alta ca să-l îmbărbăteze 
în marile și grelele suferințe și dureri, impreu- 
nate cu chemarea sa de urmaş al apostolilor 
și episcop în Efez. 

Apostolul de astăzi este luat din partea 
din urmă a acestei epistole și este ales anume 
pentru Dumineca dinainte de Bobotează, fiindcă 


care se strecurau, ei coborând malul. Opincile 
fâșâiră aspru pe ghiață. Se apucară amândoi 
de umeri și, încet, trecură dincolo, pe podișul 
lucios, prin tăcerea tainică a înserării. 

După ce urcară celalt mal, rămaseră pri- 
vind înainte. Satul nu se zăria. Se întoarseră 
unul spre altul. Buzele celui mai mic prinseră 


să tremure. 


„Nu se vede nimic!“ murmură cel mai 
mare. lar glasul mezinului începu să scân- 
cească. 

„Ne-am rătăcit. Ce facem noi acum? Au 
să ne mănânce lupii...“ 

Cel mare își înghiți plânsul cu greutate 
Şi zise: 

„Măi lonică și tata-bătrân zicea că l-a 
apucat tim o viforniţă și el a mers inainte 
și a scăpat... 

— Mi-e frig! ingână cel mic. 

— Vâră-ţi mânile în mânici bine și gră- 


mădeşte- le sub barbă. Steaua o duc eu. Când | 


om ajunge, o să cântăm și o să ne rugăm să 
ne găzduiască cineva pe noapte. Ți-e foame? 

— Da. 

— Au să ne dea și mâncare. Da să cânţi 
bine! N'ai uitat Zei: Crai? : 

— Nam uitat, zise mezinul smârcâind din 
Nas şi ținându-și plânsul. 

Merseră înainte prin lumina cenușie a 
Serii. Inaintea, în urma lor, pustiu de zăpadă; 
îrigul creștea par'că, și zăpada scrâşnea ascu- 
țit sub opinci. Din când în când se opriau 
0 clipă, cu sufletele înfricoşate, căutând să 
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tul Pavel despre multele învățături greşite cari 
se vor ivi în sânul creştinismului: 
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le îndură şi-ţi împlinește slujba de evanghe- 
list şi aposiol; nu-ți pese, orice s'ar întâmpia, 


slujba ta fă-o deplin. Și aceasta să o faci cu 


atât mai vârtos, 

„Căci eu iată mă jerifesc, și vremea 
despărțirii mele s'a apropiat“. 

Sfântul apostol Pavel,-chinuit cumplit în 
groaznica temniță din Roma, își simțeste sfâr- 
șitul, EL nu peste mult va trebui să sufere 
moarte de martir și sângele său va fi vărsat 
nu p:ste mult, asemenea unei jertfe de vin, 
pe care obișnuiau să o aducă jidovii. A sosit 
vremea, când el va trebui să se despărțească 
de viaţa aceasta şi să plece spre veșnicie. 


Dară nu-i pasă, e liniștit în conștiința sa, pen- 
trucă, făcând o reprivire asupra vieții sale, 


constată cu multă mângăiere sufletească: 
„Luptă bună m'am luptat, cursul am 


| plinit, credința am păzit“. 


Viața sa întreagă a fost o lu;tă grea și 
continuă pentru credința creștinească; toate 


| oboselile şi suferințele împreunate cu chema- 





„Va veni | 


ş 


vrema când învățătura cea sănătoasă nu 0 


vor primi (oamenii), ci după poftele sale își 
vor alege loruși învățători, cari le vor gâdili 
urechiie; (adecă nu “or căuta oamenii religia cea 
mai bună și singură adevărată, adecă pe cea 
catolică, carea să le îndrepteze viața, ci vor 
primi religia, care sună mai frumos, și care le 
îngăduie mai mult toate poftele) și dela ade- 
văr auzul își vor întoarce, și la bazme se vor 
pleca“. Și apoi adauge: Fiule Timotei, însă 
tu priveghiază întru toate, că doară de acum 
ești episcop, și oricâte rele ar veni asupra ta, 
j d — 





pătrundă umbra care-i împresura, nădăjduiau 
să prindă sgomote de viață omenească. Se au- 
zeau câteodată în răstimpurile acestea, cron- 
căniturile aspre ale cioarelor, amestecate cu 
țipetele sălbatice ale stăncuțelor, departe, cine 
ştie deasupra cărei lunci. Tresărirea aceasta 
de spaimă se potolia îndată. In tăcere, porniau, 
se confundau tot mai tare în întunecime, și își 
țineau plânsul cu fălcile încleștate. Răzbăteau 
prin noapte așa — parcă fiorul singurătăţii le 
dădea putere. In capetele lor de copii, acolo, 
sub cușmele de oae, răsunau cântecele sfinte 
ale Nașterii Mântuitorului. Gândindu-se la ele, 
se gândiau și la culcușul :cald, și la aburii 
mâncării din satul din care porniseră. Seamă 
bine nu-şi dădeau de taina serii aceleia, nici 
de cântecele pe care trebuiau să le înalțe cu 
glasurile lor curate, totuşi ei duceau o veste 
mare cu steaua sub care se îndoiau, ridicân- 
du-şi umerile şi strângându-și mânicile suma- 
nelor sub bărbie. 

Pentru cei mici și umiliţi, pentru ca su- 
fletele lor să nădăjduiască și să se mângăie,a 
răsărit odată o stea și s'a născut un prunc, 
care mai pe urmă a umplut lumea cu lumina 
bunătății. In umilință s'a născut copilul sfânt, 
umilit a trăit, umilit și-a dus crucea spre osânda 
pe care 'cei răi i-o pregătiseră; pentru cei 
mulți și sărmani a murit. Dar în sufletele ce- 
lor mici, de atunci a ars neîntrerupt lumina 
credinţei pentru zile mai bune, — și nădejdea 
aceasta mergeau so vestească cei doi copii, 
fără să-și dea seama; cu cântecele și cu steaua 
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| circ, care trebuie să-și împlinească fuga, 


rea sa de apostol, le-a suferit cu ajutorul Ce- 
lui de sus; a luptat asemenea unui atlet din 
cursa 


și-a împlinit-o şi el, credința creştinească în- 


| credințată lui de cătră Mântuitorul Hristos nu 
numai că a păzit-o nevătămată, dar a propo- 
| văduit-o și altora, 


așa că acuma nu mai lip- 
sește alta decât răsplata dreptului judecător: 

„De acum mi-sa gătit mie cununa 
dreptății, pe care mi-o va da în ziua aceea 
Domnul, dreptul judecător; și nu numai 
mie, ci și tuluror celor ce iubesc arătarea 
lui“. 

Asâmănându-şi în cele de mai înainte 
viața cu cursa pe carea o făceau atleţii în 
circurile romane şi dintre cari învingătorul, a- 
jungând cel dintâi la ţintă, primea drept răs- 
plată o cunună, — sfântul Pavel continuă a- 
ceastă frumoasă pildă sau icoană, și spune că 
el este sigur că va primi această cunună a 
biruinței dar totdeodată și a dreptăţii, pe ca- 
rea însă nu-i vor da-o judecătorii pământeni, 
ca în circurile romane, ci însuș Domnul nostru 
Isus Hristos, dreptul judecător, în lumea ceea- 
laltă. Sfântul Pavel însă, care întreagă viața 





lor se duceau să umple de voie-bună inimile 
oamenilor; și mergeau tremurând de îrig și 
scâncind prin noaptea de iarnă, și clopoțelui 
de deasupra capetelor lor tremura dulce. 

„Măi Ionică, ţi-i frig tare? Intreabă cel 
mai mare, Vasile. 

— Mi-au amorţit mânile până la coate...“ 
suspină mezinul. 

Și celui mare îi era frig şi ținea îmbrăţi- 
şat mănunchiul stelei ca un ciung, căci de 
palme nu se mai putea sluji. De durere lacrimi 


îi izvorau, umezindu-i găvanurile ochilor. 


Mezinul zise: 
„Ce ne facem noi, că satul nu se mai 
vede ?* 3 

— Acuşi au să se zărească luminile fe- 
restrelor, răspunse Vasile. 

— Dar dacă ne rătăcim? 
hăniile. 

— Ne-om ruga și noi iui Dumnezeu și 
ne-o scăpa de ele. 

In singurătatea asta, pentru amândoi vorba 
Dumnezeu avu un răsunet deosebit, cu totul 
altul decât în rugăciunile bolborosite repede 
seara şi dimineața. Era ceva tainic de care 
nu-și dădeau seama. 

Și răzbătură înainte, — lor li se părea că 
de ceasuri nenumărate mergeau; rar, cel mic 
îndrepta spre celalat cu glas înfricoşat câteva 
cuvinte; rar se întorceau pe jumătate uitându-se 


Au să iasă di- 


| unul la altul și zărindu-se negri, ca nişte um- 


bre. Și de abia întrun târziu vestitorii aceștia 
umiliți văzură izvorând din întunerec nenumă- 
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şi-a jertfit-o pentru deaproapele său, îndată se 
gândește și la aceştia. El nu vrea să capete 
singur cununa dreptății, ci să o primească și 
ceialalţi creştini, cari s'au luptat în viaţă ase- 
menea lui. Cei ce vor primi această cunună 
vor fi însă numai-aceia, cari s'au pregătit cu 
toată râvna la arătarea (epifania) cea de a 
doua a Domnului nostru Isus Hristos, care se 
va întâmpla la judecata din urmă. 

Oare noi putea-vom zice inaintea morţii 
noastre, în testamentul nostru: „Luptă bună 
m'am luptat, cursul am plinit, credința am pă- 
„zit“? 

De luptat luptăm din greu fiecare, şi bo- 
gații și săracii, şi drepţii și păcătoșii, şi îm- 
păraţii și ostașii. O luptă continuă este viața 
moastră nu numai împotriva greutăților lumești, 
ci mai vârtos împotriva ispitelcr diavolului. 

Dela naștere până la moarte asemenea 
suntem şi noi aticţilor din circurile romane, 
cari alergau la țintă pentru ca să fie încunu- 
nați. Năcazul e numai, că unii dintre noi, în 
fuga aceasta continuă, ne pierdem din vedere ! 
ținta adevărată, carea este Dumnezeu, și aler- 
gâm după averi, plăceri şi desfătări lumești, 

lar în ce privește credința, cei mai mulți 
se despărțesc de biserica cea adevărată a iui 
Isus Hristos, pentru câte un os de ros, pen- 
trucă au avut vre-o neplăcere cu preoiul, ori 
au de gând să se despărțească de nevastă, ori 
le făgăduesc cei din tabăra potrivnică sarea 
cu mare. .Unii ca aceștia bine înțeles că nu 
vor primi cununa dreptăţii, ci pedeapsa iadului. 

Chiar de aceea veniți acuma, la începu- 
tul unui nou an, să ne desbărăm de relele 
noastre obiceiuri, să ne luptăm împotriva dia- 
volului şi a tuturor ademenirilor iui, să fugim 
“spre ținta noastră adevărată car: este Dum- 
:nezeu și să păzim credinţa nevătămată, iubind 
cea de a doua și atât de înfricoşată arătare 
a Domnului, carea se va face la judecata din 
urmă! Să avem deci și noi pururea în vedere 
sfatul sfântului Pavel), dat sfântului Timotei: 
„Insă tu priveghiază întru toate, îndură răul, 
tă lucrul evanghelistului, slujba ta fă-o deplin!“ 

IULIU MAIOR. 





ratele stele ale satului, și când intrară pe uliţile 
imprejmuite de garduri negre, li se păru că 
gerul a slăbit. In hămăitul întăzâtai al unui 
câine, pătrunseră într'o ogradă. Vasile apăra 
steaua cu băţul, — și clopoțelui sună sfios la 
ferestre. 

Se auzi bufnind ușa dela casa cea mare, 


pe urmă ușa de aiară a tinzii se deschise și | 


Românul, cu câpul gol, se arătă în prag. 

„Primiţi stelari?“ întrebă Vasile, 

Glasul lui era aşa de slab şi plin de tre- 
mur, și mezinul prindea să scâncească, aşa de 
repede, năvălit de lacrimi, încât omul se plecă 
înduioșat spre ei. 

„Voi sunteți de aici, măi Tâcă, — ha? 
— Apoi se răsti la câne: Hi, javră! — ia da- 
ti-vă, bre, încoace, intrați în casă. Măi femeel 
ia deschide ușa să intre steaua... Aşa... Oa- 
meni. sunteți voi, ori sloiuri de ghiaţă?.. Incet, 
să nu păliți steaua de prag... h 

Opincile îngheţate ale băeților bocăneau 
ca niște cizme. Intrară în casă, steaua suna 
subțire și vesel: țing-ling! 

Gospodarul, om tânăr, ca de treizeci de 
ani, zdravân și spătos, se uita la ei ca lao 
minune, 

„De unde sunteţi voi, mă? 

— Dela Bordeeni“, răspunse cel mare. 

Lumina parcă-i orbise și căldura par'că-i 
topia. 

„la desfaceţi-vă de cotrențe, măi voini- 
cilor!* zise iar omul. 
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Colinda ciobăneilor. 


Sus în vârful muntelui 

Sunt vre-o opt turme de oi 
Și vre-o opt păcurăroi. 

Cei şepte ce-o fost mai mari. 
Se aflară veri primari; 
Unui ce-o fost mititel 
Tăt se aflară străine]. 

— Du-te întoarnă turma 
Până legea noi ţi-om face, 
Tăie-te-om, 

luşca-te-om, 

— De tăiet nu mă tăieţi, 
Dar pe mine mă 'npușcaţi, 
Şi pe mine mă 'mgropaţi 
In 'strunguţa oilor, 

în ţărcuţul mneilor. 

Oile cele” bălăi 
Plânge-m'or umblând pe văi; 
-Oile celea cornute 

Plânge-m'or umblând pe munte; 
Qile cele albastre (urii) 
Plânge-m'or umblând pe coaste. 


*neoace 


Colinda Judeţului. 


In dreptul lui sfântu soare 
iste-o masă 'ncornurată, 

De ingeri îm prejurată,. 

Ingerii câci ce mă vedea 
Mândră rugă își făcea, 

Pe când ruga ov găta 

Pomii 'n rai se legăna. 

Zori, zori, zori 

_ Oâmpuţi cu flori; 

acela nu-i câmp cu flori, 
Că-i un câmp mâudru Îrumos 
Cu coroana lui Hristos. 
Întreabă lon 

Sântion: 

— Da judeţu când a fi? 

— Când fraţii cu Iraţi nu sor iubi, 
Nici pruncii cu părinţii. 


Culese de Gavril Biehigean. preot. 








începu să desbrace pe frate-său. Femeia, sub- 
țirică și tânără încă, se înălțase dela măsuţa 
cu. trei picioare şi-i privia minunată, cu mâ- 
nite subpuse.. 

„Da vi-i tare soacra, bre! grăi iar omul. 
laca, chiar acu umblam să ne punem la mân- 
cat. Ve-ţi mânca şi voi, că este de unde, slavă 
Domnului! Da' întâiu să-mi cântaţi. Aţi înțeles?“ 

Cei mic scâncea încă, — Românul! se în- 
i toarse spre cuptor: 

„Da' Ghiţă unde-i ? Măi șolticule, ia dă-te 
jos! ce-ai fugit? nu te teme că nute mănâncă, 
îs doar tot băeţi ca tine...“ 

După horn, se auzi un mormăit subțire. 
Apoi un căpşor bălan ş'un deget care scobea 
în mas se arătară ja lumină. 

„Vină 'ncoace“, zise femeia, și apucân- 
du-l de mână. îl trase și-l scoase în mijlocul 
casei, lângă măsuța pe care aburia mâncarea 
și mămăliguţa. Copilul, un ciot numai de doi 
ani, se uita sperios la cei veniți și-și trăgea, 
încovoindu-se în jos, mâna pe care i-o ținea 
maică-sa. 

Gospodarul se întoarse spre stelari: 

„Aţi gătit? Acu,-să vă desghețaţi la mâni 
întăiu. Vra să zică, sunteţi din Bordeeni? Ş'a 
“cui sunteți? 

— A lui lon a Bălașei... răspunse cel mare. 

-— Tata-i conțăliu ! adăugi sfios cel mic, 

— Apoi da, cum nu, îl știu! răspunse 
omul. Și cum de va lăsat el să porniţi pe 
așa ger? 


R Vasile aşeză steaua încet sub icoane şi 
; 
| 





Ea at feo zrVarreeER i sera pan ne SERE tei A Zn DEE TIPIC EI DO aaa do A 





3 A MA 2. i 0 ITP" TERE SI E FR rar 7 AB ATP NE. pe 7 sat a 


Ne. 52. 


Misiuni poporale în Decea de Mureș. 


In 4, 5 și 6. luna Decemvrie a.c. say 
ținut sf. Misiuni poporale în parohia gr.- cat, 
Decea de: Mureș. La acestea misiuni au lua 
parte și parohiile vecin:: Inocul, în frunte cu 
părintele protopop onorar Nicolae Galea, Ciu. 
gudul de jos, cu zelosul preot Eugen Cata, 
Ormenișul, în frunte cu păr. loan Pop. 

În legătură cu aceste misiuni, aveau să 
se îndeplinească rugăciunile prescrise pentru 
dobândirea indulgințelor plenare din prilejul 
anului sfânt. 

Sf. misiuni au fost conduse de Reveren- 
disimul canonic Dr. Joan Bălan. În zilele de 
5 şi 6 Decemvrie (st. Nicolae), am ascultat sf, 
Liturghie. Biserica a fost arhiplină de credin- 


'cioși. In decursul sf. Liturghii, păr. canonic ne 


rostește două predici însuflețite, arătându-ne 
răutatea păcatului şi pedepsele lui -— aducân- 
du-ne pildă din viață. — ne arată leacul: bun 
şi folositor, care e si. Taină a pocăinţii și sf, 
Cuminecătură. 

Credincioșii cu lacrimi de bucurie sorbeau 
din adâncul sufletului cuvintele rostite de sf. 
Sa, după care ne mărturisim cu toții și ne îm- 
părtăşim cu sf. Cuminecătură. 

A doua zi (Luni) după ascuitarea sf. Li- 
turghii și a predicei, au plecat cu toţii în pro- 
cesiune la cimiterul gr. cat., unde ta stăruin- 
țele însuflețitului preot Mihail Şiei, sa ridicat 
Monumentul Eroilor, în amintirea celor căzuți 
şi dispăruți în războiul mondial. S'a tăcut sfin- 
țirea apei şi s'a servit pârăstas, iar Sf. Sa 
Pâr. canonic în o emoţionantă cuvântare, cu 
lacrimile în ochi, vorbeşte poporului despre 
însămnătatea acestui monument, care s'a ri- 
dicat intru amintirea scumpilor eroi, prin a 
căror jertfe ne vedem înfăptuit scuinpul nostru 
ideal de mult dorit. 

Sa stropit cu apă sfințită monumentul, 
apoi teologul Traian Ştef, fiu a! acestei pa- 
robii şi orfan de răsboiu, a depus o frumoasă 
cunună de flori naturale. 

Ne-am botezat cu toţii, apoi ne-am reîn- 
tors iarăş la biserică oprindu-ne în fața crucei 





— Am pornit noi singuri. 

— Si nu va fost frică de lupi? 

Copiii nu răspunseră. Omul se uita zâm- 
bind la ei. Apoi îi întrebă iar: 

„Da la Vetleem știți voi ce-a fost? la 
să-mi cântaţi cântecul acela, cu Domnul n0- 
stru Isus. . 

— Il știm!“ zise repede Vasile. 

Se apropiară amândoi de icoane; înălțară 
steaua sub candelă, o zguduiră încet, și clOpo- 
țelul sună ușor. După aceea îşi ridicară ochii 
spre rumeneala de zori care învăluia cbipul 
Maicii Domnului cu pruncul la sân, şi începură 
cu glasuri curate: 


«Trei Crai dela Răsărit 
Cu steaua călătorind...> 


Şi omul rămase şi el uitându-se SPI€ 
icoane, cu ochii duşi, și băeţii cântau subțire, 
cu glasuri moi, cu gâturile ridicate. Se opreau 
o clipă, înghițiau şi iar porniau, cântând nâș 
terea Mântuitorului. Femeia ridicase pe Ghiţă 
în brațe, asculta pătrunsă par'că de taina serii 
aceleia şi ochii i se umplură de lacrămi. Și 
toată casa era linişte, și'n tăcere glasurile Co” 
piilor cântau vestea cea bună. Străinii veniți 
tremurând prin îrig și prin întunerec, necuno” 
scuții cari le deschiseră uşa găzduirii, acuma 
stăteau înfrățiţi, şi cântecul simplu umplea: su” 
fletele de mângăiere și de lumină. 

Mihail Sadoveanu. 


—— 
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ridicată în amintirea acestor Sf. Misiuni, unde 
Păr. canonic în o cuvântare de despărtire ne-a 
jegat de inimă, că sufletele noastre curăţite și 


spălate prin Si. Ţaină a pocăinței să le pă- ! 


străm așa curate, fiind 
prețioasă comoară. 

in urmă Păr. local Mihail Ştef, în o vor- 
bire însuflețită aduce călduroase mulţumiri ! 
Părintelui canonic pentru osteneala prestată. 
Promite, că sămânţa aruncată de Sf. Sa în su- 
fjetele credincioșilor va fi asemenea sămânței 
căzute în pământ bun, care v+ aduce road: 
bogate în sufletele lor, şi aceasta va fi adevă- 
rata mângăere și răsplată pentru Si. Sa. 

__ Credincioșii din Decea nu vor uita nici 
odată aceste zile sfinte de primenire sufle- 
teascâ, iar noi credincioşii din parohiile ve- 
cine ne-am depărtat. cu dorinţa ferbinte în su- 
fletele noastre, ca cât mai în grabă să vedem 
și noi în mijlocul nostru pe Sf. Sa Păr.'canv- 
nic Dr. loan Bălan, care nu cruță nici o jertță 
și osteneală pentru mângăierea și alinarea su- 
fleteior năcăjite. Nu! căci scris este Păstorul 
cei bun sufletul și-l pune pentru oi. | 

TOMA SUCIU 


înv. penz, 


cea mai scumpă și, 


Apărarea viilur. In curând se va aduce 
o jege care va apăra viile. Se va hotări în a- 
ceasta lege cât pământ să st planteze la vii. 
Sa va face şi controlul pepinierilor oamenilor 
șinguratici. Viile. se vor asigura în contra grin- 
dinei. Vierii vor primi împrumuturi, cănd vor 
avea trebuinţă. Și se vor înființa şi pivnițe 
sistematice, cooperative pentru păstrarea vinului, 

IE 

Plata pentru păşunile comunale. 
Ministerul de agricultură, luând în seamă greu- 
tăţile bănesti ale comunelor, a hotărît ca piata 
pentu păşunile comunale să se facă în rate 
până la 10 ani, după putinţa de plată a fie- 
cărei e :mune. lar plata măsurării păşunilor se 


„va face, ţinând seamă şi de poverile ce au co- 


munele. Acestea hotăriri s'au facut pentru în- 
treagă ţara, afară de Basarabia. Și au fost 
aduse şi la cunoştinţa consilierilor agricoli, 
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4 ăcomia cismarului. 
— Imtâmplare adevărată din viaţa lui Na- 

poleon Bonaparte. — 





Impăratul Napoleon Bonaparte, dupăce 
i-se născu moştenitor, de bucurie mare 
hotărt să-i zidească un palat ca'n povești, 
mare și împodobit, cum n'a mai fost altul. 
Alese locul și chemă inginerii să-i facă 
planurile. 

Inginerii măsurară și chibzuiră, apoi 
Sau înfățișat la curte și au zis: 

— Sire, locul ales este minunat pen- 
tru scopurile Maiestăţii Voastre. Insă un 
colț al viitorului palat se prelungeşte până 
în căsuţa cismarului Simon, care locuiește 
spre bariera dela Passy. Această cocioabă 


„ne strică planurile. 


— Duceți-vă şi cumpăraţi casa me- 
șterului Simon, — zise împăratul. Să i-o 
plătiți împărătește, 

Inginerii au căutat pe meşter și i-au 
spus dorința împăratului. Cismarul naibii, 
0 saoabă de om ticăit, ceru timp de gân- 
dire. L-sa dat Şi dupăce au plecat ingi- 
nerii, maistorul Simon s'a dus la vecini, să 
e ceară sfatul, 

Ce-au pus la cale şi ce-au dres ve- 
Cinii cu Simon împreună, nu se ştie. Dar 
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Cum stă lumea Și tara? 


Di 


— Ce mai e nou în politică? — O izbândă a Preasfinţitului 


' dela Gherla în Senat. 


— Incordare mare între Italieni și 


Francezi. — A murit împăratul Japonezilor. — 


Biserica unifă la Senat! 





In cursul săptămânii trecute a ajuns în 
fața Senatului dela Bucureşti vestita ordinaţiune 
a dlui ministru Goldiș, unde se spunea că nu 
se mai dă salar preoţesc unde sunt mai puţine 
ca 200 familii la sate, și 400 la orașe. Această 
ordinațiune a tăcut multă vâlvă și mult năcaz. 
Printrînsa ar rămânea atâția români fără preoţi, 
chiar în satele ungurești și săsești din Ardeal. 

DI ministru Goldiş la Senat a crezut că 
trebue să-şi apere ordinațiunea, care a făcut 
atâta sânge rău. Dar în cuvântarea sa a ațăcat 


cu vorbe grele pe Vlădicii noștri, chipurile pen- ! 


trucă s'au plâns împotriva ordinaţiunii .Dsale la 
Tot atunci” senatorii gu- 
vernului, când au vroit Episcopii uniți să se 
apere, le-au strigat: jos, jos! 

Ca răspuns la acestea strigăte nesocotite, 
în ședința dela 18 Decewmvrie Preasfinţia Sa 
Episcopul Dr. fai Hossu al Gherlii a ţinut un 
foarte bărbătesc. cuvânt de apărare, în care, 


între altele, a spus: 
— Este dureros peste măsură că noi, epi- 


scopii unei biserici românești, suntem nevoiţi în 
Senatul României-Mari să ne apărăm românis- 
mul nostru! 

Și cinesmai ales este silit so facă aceasta ? 
Preasfinţitul luliu Hossu, care în 1918 dusese la 
București hârtia de unire a Ardealului cu Țara 


mamă! 
Cuvântarea Preasfinţiei Sale a tăcut - pe 


bulitorii de ieri să-și plece capetele cu rușine 
și să simtă, că au făcut o mare nedreptate unor 
arhierei şi unei biserici care a fost totdeauna 
în. fruntea luptelor naționale românești! 





când au venit oamenii iDipare iul! Şau în- 
trebai de preț Simon zise: 
— Mie casa nu mi-e de vânzare. Dar 


sa râvneşte li cocioaba 
eu nu mă pun în potrivă. 


dacă înălțimea 
unui om sărac, 


i Casa mea pentru mine e palat, deci vorba 


“suma cerută. Cismarul însă când 


mea e, sa capăt 20,000 de franci şi fie 
înălțimea sa sănătos. 

Când au auzit trimişii împăratului de 
aşa preţ grozav,'au înmărmurit. N'au cu- 
tezat să fâgăduiască nimic. Și i-ad spus 
lui Simon să mai aștepte câteva zile, până 
vor întreba pe Maiestatea Sa. 

Napoleon primi târgul și dete ordin 
administratorului împărătesc să plătească 
»uzi cum 
merge treaba de neted, sa râsgândit și 
întoarse loaia: | 

—— Acum nu mai stau pe târgul vechiu. 
Atunci era 20 de mii casa mea, acume 
40,000 de franci, De se invoiește înălțimea 
sa, eu sunt gata să i-o vând..! 

Pe omul împăratului era să-l lovească 
damblaua. li stete graiul de atâta obrâz- 
nicie. Totuşi spuse împăratului noua cerere 
a maistorului Simon, 

Napoleon nu se arătă sgârcit nici de 
data aceasta. Se invoi să plătească și 
40,000 de franci. 

Dar nu primi Simon. E! ceru 60,000 
de franci, sub cuvânt că s'a răspândit, că 
lumea-i scumpă și căsuţa lui e rai pentru 
dânsul. 
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Alte știri politice. 





Lucrările Pariamentului merg cam 
anevoie. Abia acum sa isprăvit discuţia 
mesajului la care are dreptul să vorbească 
fie cât de mulți vorbitori, judecând și cri- 
ticând politica guvernului. Cei din urmă 
vorbitori au fost dnii Caro/ Davila din 
partea partidului național-tărănesc, Ac. 
Jorga, din partea naționaliștilor democrați 
şi Î. G. Duca, din partea liberalilor. Şirul 
cuvântărilor l-a incheiat ministrul Meissner, 
care a răspuns atacurilor deputaților opo- 
ziționiști și a cercat să apere politica gu- 
vernului și faptele judecate de opoziție. 

Acum s'a depus spre votare proectul 
de lege al bugetului pe 1927, adecă al 
venitelor şi cheltuielilor statului. Legea 
va trebui trecută negreșit cât mai grabnic 
prin Parlament. Doar mai sunt abia câteva 
zile pănă la anul nou și legea trebuie vo- 
tată! Parlamentul se închide în seara zilei 
de 23 Decemvrie a. c. îndată după vo- 
tarea planului de lege al bugetului. 

* 
în 12 Decemvrie a. c. 
sa ținut la Bucureşti e mare adunare u 
partidului național țărănesc. Adunarea a 
decurs în linişte. Sala »Daciac, unde s'a 
ţinut adunarea, a fost plină de lume. Gu- 
vernul a luat întinse măsuri de pază te- 
mându-se tare de tulburări de stradă din 
partea cetățenilor. Toate străzile erau 
pline de soldați și polițiști. Dar n'a fost 
lipsă de așa măsuri strașnice de pază, 
căci nime n'a mers la adunarea dela »Da- 


Daminecă, 





Atâta ticăloșie scoase din răbdări și pe 
Napoleon, Dete poruncă ingineriior să 
schimbe planurile și cocioaba lui Simon 
cismarul să. rămână la locul ei. E dreptul 
lui și un împărat nu-i iertat să turbure 
drepturile supușilor săi. 

Când auzi' de această hotărtre a îm- 
păratului, maistorul Simon înțelese că a 
făcut o mare dobitocie. Lovise cu picio- 
rul în noroc. Cu preţul cocioabei sale ar 
fi putut să-și cumpere un palat în mijlocul 
Parisului și să trăiască fericit şi fără griji, 
până la moarte. 

Acum se apropie e! de curtea împă- 
rătească. Și își îmbie cocioaba, pe rând, cu 
50,000, apoi cu 40, 30 şi cu 20 de mii, 
dar nu vru nimenia să mai steie de vorbă 
cu el. Cu atât mai vârtos că Napoleon 
Bonaparte plecă la răsboiui nenorocit în 
contra Rusiei. 

In vremea asta  maistorul Simon 
plesnea de sărăcie și de durerea prostiei ce 
făcuse. După doi ant își vându căsuţa la un 
cămătar cu 150 franci, iar el tu adunat de 
pe uliți și dus la spitalul nebunilor, unde 
muri ca un ticălos, chinuit de vedenii și 
de dureri sufleteşti, A.M. 











DER RIA Ii 2 PEPTIDE. URII 


Cereţi „UNIREA POPORULUI“ 





Pag. 3. 


„Saar a pi E E 2 a i d E, RI ra 


cia< cu pânduri răsboinice și de vrajbă. 
Lumea a fost dornică să asculte vorbirile 
fruntașilor naţionali și ţărănişti, de aceea 
sala era ințesată de public cu mult ina- 
inte de a se deschide adunarea. 

Au vorbit Domonii Aure/ Vlad, D. h. 
Zoanifescu, D. Dobrescu, Dr. N. Lupu, Jon 
Mihalache şi Dr. Juliu Maniu. Adunarea 
s'a sfârșit la ora 1 d. a. 


Un nou răsboiu ? 


— Intre Francezi şi Italieni nu-i bine. — Mocneşte a 
răzhoi. — Şi unii și alţii adună trupe ia graniţă 
— Ce bube coc între acestea două popoare? -- 


- In săptămânile din urmă gazetele celea 
mari din străinătate s'au ocupat într'una de îm- 
punsăturile dintre Francezi și Italieni. Intre 
acestea două popoare mocneşte o mânie destul 
de îndârjită. Telegramele vorbesc de trupe 
pe cari Francezii le îngrămădesc la graniţa 
Italiei. Alte ştiri spun că nici Italienii nu 
stau cu mânile în sân, ci și ei duc oști spre 
oraşul Nizza. 

Francezii se tem să nu-i surprindă lta- 
lienii și cât pe față cât în ascuns, se gată de 
război. La țărmul mării de lângă Nizza e plin 
de vapoare de război, cari stau în aşteptare 
să îndrepte tunurile spre Italia. 

In schimb, ştirile din săptămâna trecută 
vorbeau că [talienii ar fi fost gata să atace 
pe neașteptate țărmurii Franței. Și dacă n'au 
făcut-o e, că i-au simţit Francezii din bună 
vreme. Intrun cuvânt, între celea două ţări 
surori se îngrămădesc nori întunecoși de tur- 
tună. Și lumea întreagă privește cu teamă 
spre țărmurii de sus ai Mării Ligurice, unde 
poate isbucni din clipă în clipă o cumplită 
încăierare, 


De unde mânia între 
celea două mari po- 

poare latine? 
Francezii şi Italienii au duşmănii mai 
vechi. Italienii de mult sunt supăraţi pe Fran- 
cezi pentru insula Corsica, despre care Italienii 
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cred că e pământul lor din moși strămoși. Fi 
zic: „Insula Corsica a făcut-o Dumnezeu pentru 
Italieni!“ lar acest mare ostrov al Mării Me- 
diterane e în stăpânire franceză, Și mai zic 
Italienii, că și Nizza e dreptul lor precum și 
mai câteva aşezări și pământuri. 

Mânia de-acum n'a izbucnit însă pentru 
acestea dorinţe vechi ale Italienilor, ci pricina 
vine de aiurea. Ne-aducem aminte că deo 
vreme încoace vestitul Duce al! Italiei, Musso- 
lini, adeseori a fost ținta unor atacuri dușmă- 
noase și viclene, cari voiau să-l curețe de pe 
fața pământului. Și că Mussolini a scâpat ne- 
ucis, se datoreşte norocului său celui bun, 
care l-a ocrotit de-atâtea ori. 

Fasciștii italieni au băgat de seamă că 
cei cari au avut vre-o legătură cu atentatorii 
lui Mussolini, toți în Franța și-au căutat scă- 
pare. lar Francezii nu s'au grăbit să-i lege pe 
dușmanii lui Mussolini și să-i predeie auto- 
rităţilor italiene. Azi așa, mâne așa, până când 
Fasciştilor lui Mussolini le-a întrat cuiul în 
cap, că Francezii ocrotesc cu voia pe atenta- 
torii Ducelui,,.! 

Ba mai mult. Italienii 
zis așa: guvernele din Franţa de azi sunt în 
mâna Francmasonilor (un fel de politiciani cari 
nu iubesc biserica și legea creștină), iar Mus- 
solini ţine ia credință. "EI, Mussolini, i-a luat 
adeseori cam cu furca pe Francmasoni și i-a 
sburătărit din Roma și 'din Italia, deci guver- 
nele francmasoane din Franţa s'au burzuluit rău 
în sinea lor și au luat în cap că Mussolini 
trebue scos din îruntea Italiei. De-aici încor 
darea cea mare între: Fascişti și guvernul 
francez. 

Asta ar fi sămânța măniei 
între celea două mari 
Apusului, 
amândouă. 

Gazetele străine spun, că Italienii 
foarte turburați şi că Fasciștii 
înceapă războiul, atârnă numai 
să zică: Avanti! : 

Ducele însuș este mai potolit, sau în 
orice caz el rumegă mai adânc treaba și deo- 
camdată nu spune nimănui ce coace. 


se pare că si-au 


şi a scârbei 
și viteze, popoare ale 


cari nouă ne sunt rudenii de sânge 
sunt 


sunt gata să 
ca Mussolini 
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Francezii zic: noi stăm gata şi ne păzim 
granițele. Armata noastră e atât de mare că 
în două-trei săptămâni putem să cutropim 
toată Italia de miază-noapte. Inceapă dacă au 
curaj! 

Ministerul francez de externe a dat de 
curând o veste în toată Franţa, să nu se tur- 
bure nime de veştile de război cu Italienii, că 
până atunci mai va. Trupele îndreptate spre 
granița italiană n'au alt scop, decât să apere 
Franța de orice surprindere Așadară Francezii 
nu sejgândesc să atace. ln schimb, spun foile» 
că Francezii prind a se împăca cu gândul unui 
nou război. 

Până prin z0 Decemvrie, când scriem noi 
acestea șire, așa stă treaba cu burzuluiala 
dintre Italieni și Fr-ncezi. Să nădăjduim însă, 
că Pronia cerească nu va îngădui să se ia la 
harţă celea două viteze surori din Apu:, căci 
un război între ele ar fi nu numai o grozav de 
sfășietoare luptă între frați de acelaș sânge, ci 
și o mare primejdie pentru toată Eurnna! 

Doamne fereşte! 





In China încă nu.: 


ace, 
În China incă tot nu sau poi:::it lup- 
tele intre trupele cantonezilor be;-vici și . 
intre trupele naționale ale guveri:i::::i chi- 
nez. Acum mai nou se vestește, că tru- 
pele cantoneze au ocupat între:.::: pro- 
vincia Fukien și acum înainteaz* înspre 
inima împărăției. Dar trupele m:::șalului 
Suan-Chuau-Fang, comandantul  +cmatei 
naționale, »otriva 


se pregătesc să stea î: 
cu toată puterea ca armatele + 
să nu înainteze spre orașul San: 

Se prevăd lupte grele Armu:: 
toneze sunt ajutate cu arme şi î::: 
către bolșevicii ruși. 





niții de 
Cele guve:::+mentale 
sunt ajutate și ocrotite de cătr: englezi. 
Când o fi primejdia de-a fi băt::tă armata 


națională stunci englezii nu vor sta cu 
mânile încrucișate. Tunurile c:gleze își 
vor spune atunci cuvântul lor șreu și ne- 
milos și trupele cantoneze îm;::cvnă cu 
bolșevicii ruși vor fugi mâncând ământul! 









Colinda colacului. 


Cine vine prin grădină? 
Dumnezeu cu crucea 'a mână, 
Da” pe cruce ce ne-aduce? 
Un colac de grâu lrumos 

Ca şi faţa lui Hristos. 


Când uită oamenii pe 
“Dumnezeu? 3 


Ci-că odată sfântul Petru ceru voie lui 
Dumnezeu ca să coboare pe pământ, spre a ve- 
dea ce mai fac oamenii... 

Dumnezeu se învoi. Sfântul Petru veni pe 
pământ și când se intoarse in cer, Cel prea 
Sfânt îl întrebă: 

— Ei, Petre, cum mai ZA gaste lumea 
noastră? Îşi mai aduce aminte de mine ori ba? 

— Mai că nu, Stăpâne! Raiul întreg este 
pe pământ! Bucatele -sau făcut cu toată îm: 
belşugarea și zidirea ta este veselă. Toţi beau 
și ospătează la nunţi şi cumetrii, iar pe tine de 
mult te-au și uitat! | 

— Bine, Petre! Așa se întâmplă câteodată! 

După un alt şir de ani, Şf. Petru ceru din 
"nou îngăduință lui Dumnezeu ca să scoboare 
pe pământ. Dumnezeu îl învoi, dar Sfântul se 
întoarse curând. 

— Ce-i, Petre, de zăboveşti așa de puțin? 
îl întrebă Atotputernicul, 





— Ei, Doamne ! Cum puteam să stau mai 
mult când toată lumea-i tristă și fără pic de 
voie bună? ladul întreg e pe pământ, căci 
este lipsă desăvârșită, de ţipă copilul în sânul 
maicii sale, . 

— Bine, Petre, da de mine își mai aduc 
oamenii aminte, ori ba? 

— Doamne, numele tău e veșnic pe bu- 
zele lor şi ochii lor sunt veşnic ridicați către 
tine și-ți strigă: »Doamne, dă-ne Doamne, floaie, 
fe-ţi milă de noi şi iartă-ne gre;a'ele noastrele 





Gântecu lui Oprea. 


La temniță la Boiţă 
Este-mi Doamne Oprea prins, 
Este prea ardeleanu 

Și cu Stancu Bolovanu. 

lar în ușa temniții 

Şede muma Opriții 

Și 'mpletește brâu șerpeșşte 
Și pe Oprea-l întărește. 
Dar Oprea din grai grâia: 
— Maică măiculeana mea, 
Umpleţi poala tot de bani 
Și te du pe la fişpani; 
Umpleți poala tot de zloți 
Și te du la domnii toți, 

Şi 'ngenunche de departe 
Și te roagă de aproape: 
Domnilor, fșpanilor, 

De-aţi mai făcut vre-un bine 
Faceţi șacuma cu mine, 


a a 





Sloboziți pe Opre'-afară! 
Ca de când l-aţi încuiat 
Păru tare i-o crescut, 

„O lature-i așternut, 

Cu alta se coperea 

Barba perin'o punea! 

lar măicuța Opriţii 

Şi-o umplut poala de bari 
Şi s'o dus pe la fişpani, 
Şi-o umplut poala de zloți 
Şi s'o dus la domnii toți, 
Şi-o "ngenuchiat de departe 
Şi s'o rugat de aproape: 

—- Domnilor, fișpanilor, 
De-ţi fi mai făcut vre-un bine, 
Faceţi ș'acuma cu mine, 
Sloboziţi pe Opre'-afară, 
Că de când l-aţi încuiat 
Părul tare io crescut: 

O latur-i aşternut, 

Cu alta se coperea, 

Barba perin'o punea. 

Dar domnii din grai grăia: 
— Femeie, drăguţ femeie, 
Poale lungi și ie scurtă 

Și la cap nepricepută. 

Dute femeie 'ndărăpt 

Şi-i spune la Opre'-așa: 

Că noi mâne'n prânzu mare 
L-om scoate la 'nsurătoare, 
Noi casa i-o am gătat 
Nevastă i-am căpătat 

Vin roșu i-am cumpărat! 
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A murit împăratul 
Japonezilor. 


De o săptămână și mai bine o mare: 


tagrijoare s'a înstăpânit asupra țării Japo- 
nezilor. Impăratul lor — Mikadoul — cum 
il numesc ei, în limba lor, era bolnav de 
mai multă vreme.. Şi în vremea din urmă 
nu mai trăgea nădejdi de scăpare. Starea 
lui se înrăutățise preste măsură. Când s'au 
svenit în țară știrile desnădăjduite cu pri- 
vire la sănătatea împăratului — se spune, 
că mai multe persoane au vrut să se o- 
moare din pricina îngrijorări pentru soarta ) 
impăratului. De inimă rea și de supărare - 
pentru boala grea a împăratului toate lo- 
calurile de petreceri au fost închise. Toate 
bisericile sunt: pline de mulțimea care se 
roagă pentru Însănătoșarea împăratului 
: Cale mai noi știri vestesc însă moartea 
impar: satului. Intreagă Japonia” e cuprinsă 
de m:re jale și durere.  Mikadoul a fost 
tare iubit de popor și de aceea e jelit cu 
atât: durere. 


Din țara lui Primo de Rivera. 


În Spania, iar sa descoperit firul 
unii complot împotriva regelui și a lui 
Primo de Rivera, primal ministru spaniol. 
Treisprezece anarhiști au fost prinși la 

Madrid, capitala Spaniei. Numeroși alți 
anarhiști au fost prinși în alte multe părți 
als țării. Vor fi dați în judecata tribu- 
naiului militar. Primo de Rivera a pus 
mâna iar pe o ceată aleasă de răzvrătiți 
în:potriva stăpânirii sale şi le tace jude- 
cata fără milă și fără cruţare. 


Inmormântarea lui Pașiei. 


Bătrânul om de stat al sârbilor a 
fost înmormântat cu mare ceremonie re- 
ligivasă. Guvernul i-a făcut înmormântare 
națională. A fost mortul națiunii ici 
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Ea "'ndărăpt s'o înturnat 
Lui Oprea i-o cuvântat: 
Opreo, Opreo, drăguţ Opreo, 
Mâne pe la prânzu mare 


Ta Te scot domnii la 'nsurare: 
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Nevastă ţi-o căpătat 
Nănășelu l-o chemat 
Vin roșu ţi-o cumpărat! 
Dar Oprea.-din grai grăia: 
Maică . măiculeana mea, 
Poale lungi și iie scurtă 
Muiere nepricepută, 
Da' casa mi-s furcile 
Nevasta tuniile 
Vin roșu mi-e sângele 
Nănășeiu-i hoherelu! 
Fugi acasă maica mea 
Tomna 'n capu ieslelor 
- Şi te du la murgui breaz: 
Cu trei șei mi-l inșeuază, 
Cu trei trâne-l infrânează 
Şi la mine mi-l îndreaptă! 
Acasă ș'o alergat 
Şi murgul l-o înșeuat 
Cu trei frâne l-o 'nfrânat 
Și la Oprea l-o 'ndreptat. 
Murguţul mi-o rânchezat 
Ușile s'o despicat 
Oprea-afară și-o scăpat 
Călare s'o aruncat 
Şi din grai și-o cuvântat: 
—— leșiți domni de sfat afară 
Să mai bat cu voi o țară! 


UNIREA RO E ORL 


' Ceremonia religioasă a fost slujită în ca- 
i cdrală de Patriarhul Dimitrie, insoțit și a- 
| jutat de 6 vlădici sârbești și numeroși 
preoți, fiind de față Regele Alexandre, 
miniştrii, corpul diplomaților streini și toți 
deputaţii și senatorii Parlamentului jugo- 
slav Numeroși miniștrii și alți fruntași ai 


faptele marelui bărbat politic. 
După sfârșitul s!ujbei miniștrii au luat 


| măreață, 
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coșciugul pe umerii lor, așezându-l pe un 
dric de tun. Regele și prințul Paul au în- 
soțit mortul până în dreptul palatului re- 
gal. Carele au purtat 230 de cununi cu 
flori, iar 12 ofiţeri purtau decoraţiile re-- 
posatului. O înmormântare cu alaiu ca în 
povești! 

A fost o înmormântare cu adevărat. 








' „Maiestatea Sa“ Regele Transcaucaziei. 


E au rostit alese cuvântări, proslăvind 
i 
i 
j 
$ 


Sau cum lucrează șarlatanii 
care se face. „rege“ 
— „ Maiestatea Sa“ 


j 
i 
y 
Li 
Scriu foile franțuzeşti că în oraşul Nizza 
a fost prins de curând şi turnat la dubă. un 
mare șarlatan, care se dădea că este regele 
Transcaucaziei și a pungășit astfel o grămadă 
de lume! Șarlatanul dela Nizza. este o păsă- 
ruică rară și dintre cele mai vestite. E! este 
unul dintre acei hoțomani de lumea mare, cari 
nu fură pe sub ascuns ca găinarii de rând, 
nici nu lăcomesc la câteva sute ori mii de lei, 
ca borfaşii de pe la târguri, ci jefuesc lumea 
ameţind-o cu vorbe frumoase și prostindu-o 
cu fel de fel de istețimi. Acești hoțomani se 
numesc escroci şi s'au înmulțit grozav în tim- 
purile din urmă. Ei „lucrează“ mai cu seamă 
prin orașele mari, unde-i lumea mai multă şi 
mai bănoasă. Dar uneori coboară dintr'ânșii şi 
pe la sate, păcălind grozav pe oamenii lesne 
crezători. 
Să vedem însă cine-a fost is basul prius 
la Nizza şi ce a făcut el? 
In Franţa este cunoscut sub numele de 
Victor La Forge dar el nu-i francez, ci ungur 
și adevăratul lui nume este Farago Victor. Pe 
vremuri era chelner întra cafenea din Buda- 
pesta și cea dintâi mare „bravură“ a făcut-o 


în capitala Ungariei. 
Inainte cu vre-o 15 ani primăria orașului 








— Du-te Opreo sănătos 
Că'n bună mână ne-ai fost! 
Foaie verde de pe spine 

Şi n'am fost noi domni de tine 
Opreo, să te punem bine! 


Auzită dela Nicolae Prişcă Din culegerile 
din Şoroștin _PROF. A. LUPEANU 


| Dar domnii din grai grăia: 





O sorisoare. 


De mult nu fra Scris 0 vorbă 
Și să scrii nu-i lucru mare, 
Când îţi arde focu 'n sobă 

Și ai ceva de gustare; 


Dar' gândeşte cum poli serie 
Și-apoi chiar' în poesie, 
Când de frig tramari ca Varga. 
Îay' masa-i goală. pustie... 
TEODOR A. BOGDAN 


învățător. 





Oraşe amenintate de foc în Australia. 
Pădurile din Noua Galie de sud din Australia 
au fost cuprinse de flacări şi ard într'una. 
Oamenii din apropiere luptă cu desnădăjduire 
în contra flacărilor. Flacările ameninţă şi ora- 
şele din jur. Din cauza focului au suferit 
foarte mult şi recoaltete de grâu. 


Îi a 


-cu Puterile Antantei 


de lumea mare. Chelnerul 


și păcăleşte orășeni cu capu mare. — 
este ungurul Farago. — 


Budapesta capătă o înştiinţare, că din strada 
Rottenbiller nişte lucrători au cules tot pa- 
vagiul, toată poditura de piatră, și nau mai 
pus alta în lac. Onorata primărie ştie de acest 
lucru și de ce nu se îngrijește să se podească 
Strada la loc? — zicea înştiințarea. Primăria 
nu știa nimic de pardoseala din strada Rotten- 
biller, însă pardoseala lipsea şi nu putea spune 
nime ce s'a făcut! Sergenţii de stradă luați la 
întrebări, au mărturisit așa: 

-— Noi am văzut că via întro zi vre-o 
opt lucrători și sapucă să strice pardoseala 
uliții, dar am crezut că ei au fost trimiși dela 
primărie. Ba le-am și dat mână de ajutor, 
oprind trăsurile să' mai treacă pe strada Rot- 
tenbiiler, să poată lucra în pace! 

Sau căutat lucrătorii din fundul pămăn-: 
tului și sau găsit. 

— Cine va pus pe voi să scoateţi par- 
doseala din strada Rottenbiller? 

— Măria Sa domnu inginer Farag6. 

— Şi ce-aţi făcut cu piatra? 

— Am încărcat-a pe cară şi am dus-o 
de-am vândut-o. Banii i-a luat domnu inginer, 
care:spunea că are hârtii dela primărie... 

S'a căutat după d. Farag6, Măria Sa. Și 
su allat că el fusese chelner în cafeneaua 
„Emke“, dar că îşi luase tălpăşița de vre-o 
săptămână, taman din ziua de când pierise şi 
cel din urmă car de pardoseală în strada 
Rottenbiller...! 

De-atunci de numele escrocuiui Farăg6 
n'a mai auzit nime, Par'că intrase în pământ. 

In anut acestia, cam pe la începutul 
toamnei, la cel mai elegant și mai scump hotel 
din Nizza sa întățișat într'o zi „domnu“ șef- 
castelan al. Majestății Sale Regelui din Trans- 
haukazia“ și a cuprins pe seama lnăițimii Sale 
un etaj întreg a! hotelului...! 

Fireşte, hotelierul foarte s'a bucurat de 
această înaltă onoare. lar peste o săptămână a 
sosit și Majestatea Sa cu Regina, cu 2 secre- 
tari și cu vre-o 4 lachei, curtea toată. 

Vestea sosirii Majestății Sale regelui 
Transcaucaziei s'a lățit în curând în tot orașul. 
Toată lumea dorea să-l poată vedea, îndeosebi 
pe „regina“ care era o femeie foarte frumoasă. 
Secretarii s'au îngrijit să ştie lumea, că Maje- 
statea Sa a sosit în Franța, ca să pertracieze 
eliberarea țării sale din 
mânile bolșevicilor. 

Domnii cei mari din Nizza au fost foarte 
bucuroşi să primească în casele lor pe „Au- 
guștii Suverani“ ai Transcaucaziei. În schimb 
Majestatea Sa a început a împărți decoraţii și 
cordoane de -onoare...| Ba și-a ales dintre cei 
mai bogați francezi din Nizza și un ministru 


de Jinanţe. 
Noul ministru a tost foarte fericit de 


noua sa slujbă. Și când, întro zi, Maiestatea 
Sa i-a spus ministrului: 
— Domnule ministru, până îmi vin banii 


Pap 8. 





mei din țară, aranjază dumneata cumva, soco- 


telile mele! 

— La ordin, Maiestate! 

Domnu ministru era bogat și a început 
să-și puie averea Sa pentru onoarea Maiestăţii 
Sale. Peste câteva săptămâni, ministrul fu 
chemat la „palat“ şi regele îi vorbi. 

— Domnule ministru! Afacerile mele cu 
Marile Puteri merg foarte bine. In curând mă 
voi Lutea întoarce în țara mea liberă și voi 
putea să-mi ocup tronul. Deci vreau să-mi 
pregătesc o încoronare strălucită! Vezi, te rog, 
şi-mi comandă o coroană regală. Cea de acasă 
e veche și ponosită. Cea nouă aş dori să aibă 
pietrii “scumpe din belșug. Vezi să fie ceva 
fain... 

Foarte fericit de această însărcinare, mi- 
nistrul s'a dus numai decât la un mare negu- 
țător de scumpeturi și a comandat coroana, 
dându-i grijă să fie cât se poate de strălucită. 

Coroana a fost gata în curând. Nu mai 
puțin decât 24 de pietri nestimate pusese 
în“ ea giuvaergiul, care era mândru de lu- 
crul său. 

Ministrul a venit în curând să ducă co- 
roana și când a auzit de preț, a rămas cam 
încurcat. 

— Bani gata wm'avem, -dar o vom plăti 
curând, căci Maiestatea Sa e înțeles cu An- 
tanta și își va ocupa tronul în curând. O rată 
dau dela mine şi celealalte vor veni în curând, 
Fi pe pace negustorule, că-nii cunosc eu re- 


gele..| 
Giuvaergiul s'a împăcat și a dat coroana. 


Dar în aceeaș zi, pe subt' ascuns, a întrebat 
prin telefon la Ministerul de externe din Paris, 
cum stă treaba cu Maiestatea Sa Regele din 
Transcaucazia? |și va ocupa tronul în curând? 
Coroana o are. 

În urma acestei întrebări, au venit dela 
Paris doi domni eleganţi, cari s'au prezentat 
la hotelul din Nizza și au cerut să vorbească 
numai decât cu Regele Transcaucaziai. 

— Acum nu se poate, domnilor, — ră- 
spunse șambelanul. — Maiestăţile lor dorm! 

— Fă-te la o parie, camarade, — porun- 
ciră cei doi domni şi întrară cu puterea la 
„Maiestatea Sa“. 

Regele Transcaucaziei nu durmea. Ci era 
chiar ocupat cu scoaterea pietrilor prețioase 
din coroana de rege! 

— Maiestate, mâinile sus! Lasă coroana 
și să nu te clintești din loc, că tragem! — zi- 
seră cei doi detectivi dela Paris, îndreptând 
revolverele spre fruntea faișului rege. El fu 
legat numai decât cu toată curtea sa și dus la 
Paris în lanțuri. Toată povestea cu Transcau- 
cazia fusese minciună isteață şi acum șarlata- 
nul Farago Victor și-a găsit nănașii. 

Ce! mai nenorocit a rămas fostul mini- 
nistru de finanţe, care a cheltuit cu „Maiestă- 
țile Lor“ aproape întreagă averea Sa! 


Turbureala vinului. Foarte mulţi se 
plâng, că au cumpărat vin, care se părea curat 
oa cristalul şi ţinut 2—3 zile în sticle s'a în- 
vinețit şi s'a turburat. Invinuesc pentru aceasta 
pe vierii dela cari au cumpărat vinul, spunând, 
că vinul este falsificat. 

Invineţirea şi turbureala vinului este pri- 
cinuită nu din cauza falzificării, ci de o mică 
vietate, ce trăieşte pc pieliţa bobului de stru 
gure şi se înfaţişcază în formă de mucegai al- 
bicios. Cu deostbire sunt atacate de acrasta 
“vietate vinurile mai slabe. i 

Când se bagă de scam:, că vinul eatăcat 
de aceasta boală, e bine să se pună în tlacid 
tartric, cam 150-200 grame la 100 decalitri. 
Dacă turbureala ţine şi mai departe + bin. să 
se pună Bisu/fl! de potasiu, cam 300—350 
grame Ja 100 decalitri de vin. În urma acestei 
lucrări vinul trebuie să se limpezească, 


UNIREA POPORULUI 


DE PRIN SATE, 


De pe valea Ampoiului. 


Anul sfânt și misiuni în parohia Zlatna. 


Zilele de 4, 5, 6, 7 Decemvrie 1926 vor 
rămâne neșterse în sufletul celor cari au avut 
fericirea să ia parte la celebrarea anului jubi- 
lar, împreunat cu misiuni pentru popor, săvâr- 
şite în acestea zile, cari au fost prilej de adâncă 
şi adevărată evlavie creștinească, în biserica 
gr.-cat, din parohia Zlatna. 

Şi fiindcă astfel de slujbe sfinte nu s'au 
mai văzut în aceste părţi, și vestea că aceste 
vor fi conduse de Părintele misionar al Die- 
cezei de Lugoj, au stârnit o mare bucurie și 
dor de a vedea și auzi pe acest apostol al 
Evangheliei Domnului Isus, care din mari de- 
părtări a alergat la noi, ca să aducă pace în 
sufletele sbuciumate de vitorul ispitelor, și 
mângăere în inimile sdrobite de tirănia pă- 
ecatelor. 

Incă din bună vreme s'a statorit rânduiala 
acestor slujbe sfinte, primind și aprobarea ce- 
lor mai mari. 

Părintele sufletesc al Zlatnei, care face 
tot ce-i stă în putinţă pentru întărirea credinţei 
în popor, ajutat de comitetul Reuniunei femei- 
lor gr.-cat., a făcut o întinsă propagandă pen- 
tru buna reușită a misiunilor. 

Poporul și cei știutori de carte au mai 
fost pregătiți și prin răspândirea gratuită a bro- 


şurilor despre anul sfânt și despre misiuni... 


Deși vremea a fost rea, au eșit la gară întru 
întimpinarea Sf. Sale Părintelui misionar, elevii 
dela şcoala primară și intelectualii din comună 
în frunte cu preotul, precum şi membrele Reu- 
niunii femeilor gr.-cat. 

Sâmbătă d. a. sa făcut vecernie cu pre- 
dică de începere a misiunilor și anului sfânt. 

Duminecă în 5 Decemvrie s'a servit utre- 
nia cu sfânta Liturghie, urmând predica despre 
Dumnezeirea lui Isus, sprijinită pe dovezile is- 
torice și ale prorociior, iar după aceea s'a fă- 
cut procesiunea în jurul sf. biserici în sunetul 
clopotelor, zicându-se la urmă rugăciunile pen- 
tru anul jubiiar. După masă s'a cântat vecernia, 
urmată de predică, despre iubirea și miia Dom- 
nului faţă de noi, încheindu-se această zi de 
Duminecă cu a doua procesiune pentru anul 
sfânt, 

Luni în 6 Decemvrie s'a ținut rânduiala 
slujbetor și a predicelor ca și Duminecă; în 
toate aceste zile s'au mărturisit şi împărtăşit 
cu sf taine, pe lângă copiii gr.-cat. dela școalele 
din Zlatna, feste 220 credincioși. Marţi sa 
celebrat sfânta liturghie și s'a rostit predica de 
încheere a anului sfânt și a misiunilor. 

La aceste sfinte slujbe de o ne mai vă- 
zută evlavie și duioşie, carea străbătut cu fio- 
rii iubirei faţă de Dumnezeu și a părerii de 
rău pentru păcate, toate inimele ascultătorilor, 
au luat parte pe lângă aproape toți credincioşii 
din Zlatna, şi mulți rom.-cat. și gr. ort. din loc. 
Apoi au venit credincioși, deși era timp rău, 
din Feneș și Petringeni. 

Multă tărie în credință și nădejde în zile 
mai bune, au dus dela misiuni credincioșii pu- 
țini cari au mai rămas, dar greu încercați din 
parohiile Cid și Poiana, ţinătoare de Dieceza 
de Lugoi. 

Avem nădejde tare că de pe urma acestor 
sf. misiuni, în acesie parohii va înflori iar sf. 
Unire. Bunul Dumnezeu să le ajute acelor cre- 
dincioşi inult prigoniți, pentrucă țin la legea lor! 

Pe lângă toate greutăţile, impreunate cu 
astfel de ocaziuni, părintele misionar a aflat 
timp ca să cerceteze acasă pe bolnavi, împăr- 
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tăşindu-i cu sf. taine, ceeace a făcut g adâncă 
impresie în locuitorii comunei. 

S'au văzut credincioşi apropiindu-se de 
sfintele taine, cu lumina âprinsă în mână şi cu 
sufletul dornic de pânea cerească, de care î 
s'au împărtăşit de zeci de ani! Acestea sunţ 
roadele misiunilor, cari numai aceia le știu pre- 
țui, cari au avut fericirea a le vedea şi asculta, 

Celor cari au luat parte la misiuni li-ay 
împărțit icoane sfinte; poporului ațoi broşuri 
potrivite, iar cărturarilor cărți acomodate lor, 
toate acestea gratuit, în preţ de peste 1000 lei, 
Se cade deci să mulțumim Prea Ven. Ordina- 
riat și Reuniunei de misiuni dela Lugoj, pentru 
că ne-a prilejuit aceste zile mărețe, iar părin- 
telui misionar să-i dorim încă multe roade şi 
bucurii sufletești ca și acestea. 


Unul din ce: de fată. 





Din Toplița româna 


Învăţătorii dela şcoala priisară din co- 
muna noastră, având în frunte pe harnicul di- 
rector d. T. Sigarteu, fac o frumezz4 apostolie 
prin comunele din jur, ținând prs,-gtri de în- 
vățătură pentru popor. În aceasi: -“uncă înăl- 
țătoare îi ajută, cu multă tragere ::-: inimă, toți 
învățătorii cercului cultural al 12 -+a. 

In 12 Decemvrie cercul învstitoresc din 
ținutul nostru și-a ținut prelegeri!- în Topliţa, 
fiind ascultat de popor cu muli :rag mai cu 
seamă Părintele Moloa din Râp: i» sus, care 
a vorbit despre „Puterea sfirtei D:uci“, A fost 
o frumoasă sărbătoare nu numai ;:entru săteni 
ci şi pentru învățători, cărora î;-s'a mulţumit 
călduros pentru frumoasa apostat' ce-o-săvâr- 
şesc în mijlocul poporului pri: prelegerile 
ce ţin. 

* 

in aceeaș zi de Duminecă jinutul nostru 
a tost induioșat de înmormântarea bătrânului 
preot Joan Zesiovanu din Biiivor, pe care, 
după o îndelungată viaţă de triiiă și de cinste, 
Dumnezeu l-a chemat la sine. ii:mormântarea 
i-a fost forte frumoasă Au slujit 6 preoți. La 
căpătâiul răposatului jelea fostu! ministru dl 
Octavian C. Tâslăuanu, care plângea pe părin- 
tele său. Foarte mult popor, din comună şi din 
jur, a dat cinstea din urmă, moșreagului carea 
încărunțit în slujbă dreaptă şi cirată. 

: * 

Mare bucurie au poporenii români uniţi 
din Topliţa, că bunul şi milostiviii Dumnezeu 
le-a ajutat să-şi vadă isprăvită noua biserică, 
zidită de curând, care este cea mai frumoasă 
podoabă și cea mai aleasă mândrie a văilor 
noastre! Clădită în stil românesc pe o culme 
de deal, biserica românească unită din Topliţa 
este cu ..devărat ca o cetate tinâră, străluci 
toare și nebiruită! 

Şi pe cât de frumoasă este pe dinafară, 
tot atât de strălucită e și pe dinlăuntru. Ea â 
fost zugrăvită de curând de pictorul italian 
Zeiler (azi român) dela Blaj, cănuia i-s'a dus 
vestea în tot Ardealul de minunat ce Zugră” 
veşte. In Sărbătorile Crăciunului creștinii uniti 
din Topliţa vor avea mângăerea să asculte 
sfintele slujbe în noul Sion, pe care cu atâtâ 
trudă și dragoste I-au ridicat. Sunt vrednici CU 
adevărat de această mângăere, dimpreună C! 
harnicul preot care-i păstorește şi povăţuieşie: 

Corespodeni. 





Și-a pus soţia zăloy. Un negru din 
ladia a luat împrumut dela un alt indian suma 
de 500 lire sterline, şi şi-a dat în zălog 501” 
Când și-a plătit datoria, el şi-a cerut soția, dar 
cămătarul ma voit să i-o mai dea. Din această 
Sa născut un mare proces Judecătorii l-au Ju” 
decat pe soţul datoraș la 6 luni închis0a'* 
fiindcă şi-a pus zălog soția. 








Miz 
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Martirii credinţei..! 


— Cum se răspândește credinţa creştinească între sălbateci. 


— Povestire 


duioasă despre cei 22 tineri mucenici din Uganda, cari au fost arşi de vii 


pentru Hristos. 


— Unul care a fost mântuit şi a putut să vadă cu ochii 


biruința creştinismului şi preamărirea Negrilor martiri. — 


Nu e vorba aici de vre-un mare politician 
al lumii, iici nu e vorba de vie-un mare în- 
vățat, ori de vre-un mare general, ci, precum 
arată chipul de mai la val: e vorba de un 
negru din Africa de mijloc, de pe lângă lacu- 
vile Nianza și Tanganika, din ţara unde leii, 
tigrii, ipopotamii și leoparzi: se plimbă în 
drzgă voe prin pădurile de banani, de palmieri, 
de trestii și de ierburi uriașe. E vorba de un 
creştin credincios din continentul n-gru, de un 
om care în tinerețe împreună cu alți tovarăși 
era să fie ars de viu pentru credinţă, dar care 
sa fost liberat pentru tinerețele sale, şi care și 
“azi plânge și suspină că n'a avut fericirea să 
fie și el mucenic al sfintei și singurei adevă- 
zate credinţe a lui Hristos, împreună cu tova- 
vășii lui preamăriţi și ridicați la cinstea 
«altarelor. 

Doi Wegrii din Africa în 
biserica Sfântului Petru 
din Roma. 

In luna lui Mai 1920 în biserica Sf. Patru 
«din Roma era mare sărbătoare, căci se de- 
clarau „fericiți“ adecă erau beatificaţi 22 de 
“tineri negri din Uganda (Africa de .mijloc) 
dintre cari cel mai bătrân abia atinsese vârsta 
de 25 de ani. Aceștia, unii au fost chinuiți cu 
fel de fel de chinuri, iar alţii au fost arşi de 
vii. Singura lor vină fusese că erau reştini 
«catolici, precum vom arăta mai la vale. 

Printre zecile de mii de oameni cari luară 
sparte la aceasiă serbare măreață a bisericei 
lui Hristos, se puteau vedea doi negri cu bu- 
'zele groase, cu nasul turtit, capul ascuţit și 
-ochii vioi, ascunși sub frunțile negre şi încre- 
țite de arşiţa soarelui dogoritor al Africei; dar 
cari după îmi:răcămintea și podoabele ce purtau 
pe piept, se putea vedea că în ţara lor nu 
Sunt oameni de rând. Şi întradevăr aceștia 
erau Josif Nsiringisiru guvernatorul unei pro- 
vincii din Uganda (Africa de mijlec) şi Dio- 
nisie Kamiuka subguvernatorul aceleiaş pro- 
vincii, eroul povestirei noastre. Veniseră ca să 
ia și ei parte la sărbătoarea ce se făcea în 
-Roma, capitala creștinătății, în onoarea com- 
patrioțiior lor, morţi mucenici ai credinţii cre- 
-ştineşti, acum patruzeci de ani. 


Cine e Dionisie Kamiuka, 
unul dintre Negri? 


Până pe la anul 1878 lumina evanzeliei 
„nu străbătuse prin arzătoarele ţinuturi ale 
„Africei de mijloc. In acest an Sf. Părinte Papa 
«dela Roma îasă:cină societatea de călugări 
numită a „părinților albi“, ca acești călugări 
“îmbrăcați în h ine albe, de unde-și au si nu- 
mele, să propovăduiască evangelia lui Hristos 
“Şi în țara Negrilor. 

La 1879 cei dintâi trimiși sau misionari 
ajunseră în țara numită Uganda, unde regele 
Mtesa îi primi cu bucurie, dându-le voe să 
predice cuvântul adevărului în ţara lui. Misio- 
narii abia începând a se obișnui cu limba po- 
“Porului ngru, se văzură încunjuraţi de mulțime 
de oameni cari doreau să se facă creștini şi 
:să slujească lui Isus Hristos celui răstignit 
„pentru mântuirea lumii. 

Musulmanii, adecă credincioșii lui Moha- 
med din aceea țară, văzând cum poporu lascultă 
'de cu drag învățăturile creștineşti şi temându-se 
“ca nu cumva și dintre ai lor să treacă la cre- 
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știnism, începură a-i toca regelui la urech: 
verzi şi uscate, înduplecându-l să scoată pe 
părinții albi din ţară și astiel la 1882 părinţii 
călugăr! părăsiră Uganda, unde religia creștină 
fu oprită cu totul. 

După doi ani, urmașul regelui Mtesa, 
care era tinărul rege Muanga chemă din nou 
pe călugări în ţară. Aceștia venind începură a 
predica evangelia lui Hristos cu şi r:ai multa 
ardoare, iar lumea alerga la ei cu duiumul, 
cerând să fie botezată. 

Intre cei ce se botezau 
nobili adecă oameni din jurul regelui, între 
cari şi riulți paji dela curte. Acești paji erau 
copii de bogați şi de oameni cu vază ?n țară, 
cari creșteau la curtea regelui ca să se de- 
prindă cu armele și cu lumea până când vor 
fi mari, ca apoi să ocupe ei cele mai înalte 
slujbe din ţară. Intre acești pagi era și Dio- 
nisie Kamyuka, al cărui chip îl dăm aci. 


"rau mai mulţi 





Dionisie Kamiuka este cel din dreapta, iar cel din stânga e 
Iosif Nsiringisiru. 


Comandantul 
Luanga, un tinăr de vre-o 23 de ani, care 
după ce a fost învățat catehis:aul și religia ca- 
tolică patru ani de zile, în noaptea de 15—16 
Nov. 1885 în botezat, primind numele de Carol. 
Cu el împreună se botezară o mulțime de pagi 
între cari și Kamiuka al nostru care primi nu- 
mele de Dionisie, și care atunci era cam de 
vre-o l0—1l ani. 


Legea blândului Naaari- 
nean prinde rădăcini tot 
mai adânci între Wegrii 
Ugandei. 


Musulmanii arabi din jurul regelui iar în- 
cepură a pâri pe călugări și pe creştini, iar 
regele încântat și descântat de ei, dar mai cu 
seamă de primul 
foarte stricat și 
Luanga, care învățase catehism! şi pe însuși 
fiul primului ministru, pe copilașul abia de 12 
ani numit Kizito — hotări să oprească religia 
creștină în Uganda. Era târziu însă, căci cre- 
ştinismul se răspândise până şi în colibeie 
cele mai sărăcăcioase. Negrii creștini învățau 
noaptea pe cei păgâni catei;ismul şi legea lui 
Hristos, și tot noaptea botezau pe cei ce do- 
reau să se spele în apele mântuirii. 

Regele porni goana împotriva creștinilor, 
pe călugării albi 1 scoase din țară, dar de- 
acum creştinismul se lăţea și fără de ei. P»- 
runci deci la sfatul katikirului sau al primului 
ministru, ca toţi aceia cari se roagă Dumne- 
zeului creștinilor să fie omoriți. 


sau căpitanul pagilor era: 





ministru care era un om... 
nu putea să vadă pe Carol 
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Cei dintâi mucenici schin- 
giuiți şi uciși  peniru 
Fristos. 


Primul ministru şi cu oamenii lui înce- 
pură deci a căuta mai întâi pe la curtea re- 
gelui, şi pe cari îi bănuiau că ar fi creștini, îi 
chema la el și îi întreba scurt: 

„— Tu eşti creştin? Tu te rogi Dumne- 
zeului creștinilor ? 

Dacă întrebatul răspundea: — Da, -— po- 
runcea să fie chinuit în modul cel mai îngro- 
zitor, îl scotea în grădina unde era o mla- 
ștină, îi tăia azi o mână, mâne un picior, 
poimâne cealaltă mână, şi așa rând pe rând îl 
ciopârțea de mâni, de picioare şi îi scotea 
ochii, lăsându-l să se chinuiască, ciungărit 
în aceea mlaștină murdară, zile de- arândul. 
Chinuitul răbda în tăcere; doar privind spre 
cerul senin şi arzător, mai suspina zicând: 
Doamne Isuse, primește-mă în lăcașurile tale! 

Și așa muriră pentru credință mulțime de 
creștini negri. Căpitanul Carol Luanga şi cu 
tovarășii săi încă nu scăpară, dar pentru ei se 
pregătea o moarte mai cumplită. Ei erau ho- 
tărâți să fie arși de vii în ziua de 3 lunie 1886. 
Primul ministru aranjă pe această zi o sărbă- 
toare la care să sadune multă lume să vadă 
cum știe el să-și răzbune pe creștinii neascul- 
tători şi mai cu seamă pe Carol 
Luanga, care avuse îndrăzneala 
să învețe catehismul și să bo- 
teze chiar și pe fiul său, pe 
copilașul Kizito. 


Să fie arşi de vii! 
— hotărî călăul Mu- 
kafango .. 


In ziua de 3 lunie, în care zi 
în acel an cădea tocmai sărbă- 
toarea Inălţării Domnului, tină- 
rul căpitan Carol Luanga şi cu 
15 tovarăși ai săi, toți paji dela 
curtea regelui și copilaşi tinerei, 
tură scoşi din temnița în care 
zăcuseră mai multe zile şi unde 
în noaptea trecută călugărul 
alb păr. Lourdell venise pe sub ascuns ca să 
întărească pe ostașii lul Hristos, spovedindu-i 
şi cuminecându-i. O ceată de călăi în fruntea 
cărora era cel mai de frunte om al regelui, 
bogătanul Mukajanga, luară pe tinerii osândiţi 
şi-i legară cot la cot câte doi, ca să-i ducă în 
satul Namugongo care era moșia lui Muka- 
janga, unde era să aibă loc grozava privelişte. 

Intre, osândiți erau și fragedul copilaş 
Mbaga fiul lui Mukajanga și Kizito fiul pri- 
mului ministru. Inainte de plecare unul dintre 
călăi iuă pe Mbaga şi-l duse înaintea tatălui 
său, care-i zise: 

— lată toţi creştinii sunt osândiţi la 
moarte, vino cu mine şi zi către regele că tu 
nu ești creștin și vei fi scăpat. 

— Eu sunt creştin tată și nu vreau să 
mint. 

— Dar să scapi de moarte, nebunule! 

— Pentru adevărații creștini moartea nu 
e o spaimă ci o bucurie — răspunse copilul. 
— Eu vreau să mor creştin. 

Tatăl mai încerca să-l abată dela cre- 
dință, cât cu amenințări, cât cu făgăduinţe, dar 
copilașul rămase statornic ca o stâncă. — Mai 
bine vreau să mor decât se mă lapăd de Dom- 
nul meu Isus. 

Văzând Mukajanga că nare ce face, se 
mânie și trimise pe copil să fie și el legat cu 
ceialalți şi trimis la moarte. Osândiţii când îl 
văzură, îi strigară: bravo Mbaga, tu ai învins 
pe diavolul, Domnul Isus e mulțumit cu tine! 
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— la vedeţi pe acești smintiți, — zise 
unul dintre călăi, — merg la moarte ca și cum 
ar merge la nuntă. Ă 

— Voi nu ştiţi ce este credința în Hristos, 
— răspunde Caro! Luanga. — Dacă aţi şti, și 
voi ați voi să muriţi pentru ea. 

Inainte de plecare unul dintre miniștri 
mai întrebă odată pe osândiţi, zicându-le: 

— lată pornim spre locul unde voi veţi 
fi arși de vii. Vă mai întreb odată în numele 
regelui: nu vă lăpădaţi voi de legea creștină, 
și să trăiţi mai departe cu cinste? 

— Nu ne lăpădăm niciodată, strigară toți 
osândiții întrun glas. 

— Gândiţi-vă bine, — urmă ministrul, — 
sunteți tineri. Pentru ce nu primiţi mila re- 
gelui ? 

-— Noi mergem la Regele regilor, la Isus, 
noi vrem să murim mai bine decât să ne lă- 
pădăm de El. 

Atunci ministrul, scoțind din gură nişte 
blesteme, porunci plecarea spre locul de osândă. 

Tinerii mucenici se încurajau unul pe al- 
tul. 

— Incă puţine ore Dionisie, și noi vom 
fi cu Isus în cer, -— zicea mititelul Kizito lui 
Dionisie Kamyuca. — Cum ne vom bucura 
când vom vedea pe Preasfânta Fecioară, Mama 
Domyului. Cât trebue să tie de frumoasă și 
de preamărită, — zicea altul, 

— Copii, să ne arătăm vrednici de nu- 
mele de creștini, — zicea căpitanul Carol 
Luanga. , 

“In sfârșit ajunseră la locul osândei. Pe o 
luncă întinsă, grămezi mari de trestie uscată 
şi de lemne așteptau să primească între ele 
trupurile fragede ale vitejilor ostași ai lui 
Hristos, ca împreună să se mistuiască în fla- 
cările nemilostive. Carol Luanga fu luat din 
mijlocul celorlalți. Pentru el era pregătită o 
moarte cu chinuri mai îndelungate. El avea să 
ție ars nu dintro dată, ci încetul pe încetul, 
începând dela picioare, așa încât chinurile lui 
aveau să dureze mai multe ore. 

Pe o grămadă de trestie uscată călăii 
puseră lemne uscate iar pe osândiţi îi legară 
cu mânile la spate și apoi îi inveliră în snopi 
mari de trestie uscată și-i aruncară grămadă 
deasupra lemnelor. 

Inainte de-a aprinde focul, primul mi- 
nistru luă pe fiul său, pe copilașul Kizito de-o 
parte și-i zise: — Vezi că n'": mai este vreme 
de pierdut. Lapădă-te de prostia aceea pe care 
tu o numeşti credință. | 

— Tată, nu grăi osândă, — răspunse co- 
pilul. — Dacă ai ști dumniata, cât e de dulce a 
muri pentru Hristos, şi dumniata te-ai face 
crestin. — Atunci primul ministru măniindu-se, 
ȘI tovi cu un par în ceată. Copilul căzu gră- 
madă, iar slujitorii diavolului îl aruncară peste 
ceialalți. . 

Oamenii regelui și toți călăii începură 
să joace şi se sară în jurul grămezii de trestie, 
lemne şi trupuri tinere, şi să cânte un cântec 
în care mereu se repetau aceste cuvinte: 

Femeile cari wau născut 
Vor plânge azi, vor plânge mult... 

In câteși patru părți ale grămezii steteau 
călăi cu făclii de rășină aprinsă şi așteptau 
semnul lui Mukajanga şi sunetul trompetelor 
si al dobelor ca se pună focui și să înceapă 
sălbatica sărbătoare; când iată un slujbaș de 
al regelui vine cu o poruncă și anume că Dio- 
nisie Kamyuka, Simion Sabuta și Carol Verabe 
să fie lăsaţi liberi. Regina văzuse convoiul o- 
sândiților și-i fu milă de acești copii cari toți 
erau sub 12 ani. Aceștia fură scoși din trestie 
si lăsaţi liberi, dar ei în loc să se bucure în- 
cepură a plânge zicând secumpilor lor tovarăși: 

— Când veţi ajunge la Isus și la Maria, 
rugați-vă pentru noi, casă nu ne pierdem cre- 


dința. — Noi nu suntem de vină, — am voi 
să murim cu voi. 

La un semn dat de Mukajanga grămada 
fu aprinsă din patru părți. 

Fumul alb se îndița 
spre ceruri. . 

lar fiacările ca niște ş:rpi uriași se înco- 
lăceau în jurul grămezii de 12 trupuri tinere. 
Jocurile sălbatice și sgomotul muzicilor amu- 
țiră de-odată, câci din mijlocul tflacărilor se 
înălța spre ceruri un cântec de biruință, un 
cântec sfânt și dulce: 

— Măreşte sufletul meu pe Domnul 

Şi s'a bucurat spiritul meu 

De Dumnezeu Mântuitorul meu..! 

Fumul din ce în ce mai gros și mai ne- 
gru, tot mai sus se 'nâlța spre ceruri, ca ai 
unei jertfe bine primite, jăratecul începu să 
sfârăe şi un miros de carne friptă umplu aerul. 
Cântecul amestecat cu'oftări și cu suspine în- 
năbuşite se stângea încetul pe 'ncetul, până 
când amuţi de tot. Din cele 12 trupuri tinere 
nu rămaseră decât bucăți de oase arse, ames- 
tecate cu tăciunii lemnelor, iar : ele 12 suflete 
de viteji mucenici sburară triumfâtoare spre 
ceruri. | 

Dionisie hamyuka 
privea Dplângâna 
cum se mistuesc în flacâri scumpii lui 
tovarăși, și se umilea în sufletul sâu, că el m'a 
avut fericirea să fie mucenic alui Hristos, 

In luna Mai 1920, în biserica sf. Petru 
din Roma, cântece de preamărire răsunau în 
onoarea mucenicilor din Uganda. Deasupra al- 
tarului mare, atârna o icoană uriașă care în- 
chipuia arderea tovarășilor lui Carol Luanga. 
Dionisie Camyuta, bărbat în vrâstă de 51—52 
de ani și subguvernator al Ugandei, care azi 
e aproape întreagă creştină, e de față la pioasa 
sărbătoare şi se uită la icoană și lacrămile îi 
curg șiroaie din ochi. Pieptul lui se umilă de 
oftări, buzele-i tremură, iar inima lui înalță 


spre ceruri o rugăciune ferbinte: —— Doamne 
Isuse: Hristoase, fiul lui Dumnezeu celui 
viu, judecătorul viilor şi al morţilor, nu 


m'ai învrednicit să mor pentru Tine; Te rog 
dară se mă învrednicești ca toate zile!e vieţii 
mel: să le trăesc numai pentru Tine, ca să 
ajung să-mi revăd pe scumpii mei tovarâși, 
acolo sus în ceruri, la picioarele Tale, bucu- 
rându-ne împreună de vederea feței Tale pen- 
tru toată vecinicia. Amin! 
Păr. Dr. Nicolae Lupu. 





Omorît de trăznet în luna 
Decemyvrie. 


Anul 1926 a fost întradevăr un an ciudat. 
De pildă, cine poate spune că a mai văzut vreo 
dată prune verzi în iuna lui Noemvrie, cum 
sau putut vedea în anul acesta? Sau cine a 
mai văzut, ca prin părțile noastre să fi murit 
oameni de trăznet în luna lui Decem., ca vara? 

„Şi, iată, sa întâmplat şi această minune: 
prin 10—12 Decemvrie peste judeţul Tulcea din 
Dobrogea sa deslănțuit o furtună cumplită, cu 
fulgere şi cu tunete ca în juna lui cuptor! 

In comuna numită Regina Maria, tunetul 
S'a descărcat în casa ţăranului Teodor Carpov 
și l-a ucis pe nepusă masă. Tot aşa s'a des- 
cărcat un trăznet în orăşelul Vâlcov, lovind o 
casă în care a rănit greu trei copilaşi, şi um- 
plând de groază pe părinți şi pe vecini. 

Oamenii din tot ținutul văzând fulgerele 
și auzind tunetele, stăteau uluiți și nu știau ce 
se creadă? Călindarul spunea că e sorocul lunii 
Decemvrie, iar văzduhul glăsuia a luna lui Cup- 
tor..! Intr'adevăr ciudate timpuri, 





| Știrile Săptămânii. 


Sărbăiori fericite dorim tu. 
tuvor cetitorilor și binevoitorilon. 
gazetei noastre ! 


O pioasă serbare la Cluj. /n amintirea 
unui școlar martir. Studenţii dela Cluj au 
sărbătorit cu o pioasă pomenire amintirea co- 
legului lor Oczazian Petrovici, ucis mișelește. 
acum 8 ani, de către ungurii din Cluj. Martirul 
a căzut sub loviturile păgânești ale derbedeilor 
înfuriați și comandaţi de către fiorosul căpitan 
săcui Verboczy. Acesta a făcut și nelegiuitul 
şi fiorosul măcel dela Beleș, unde în anul 1918. 
patruzeci și șase de români au fost arși de vii 
pe rug. 

Pioasa serbătorire dela Cluj a mişcat 
adânc lumea românească din Cluj. Fapta vred- 
nică de toată lauda a studenților români va fi 
încrestată cu litere neşterse în Cartea de aur 
a neamului. Faptele mari trebue intotdeauna 
să servească de pildă pentru toți cei cu dra- 
goste adevărată faţă de ţară și neam! tar vred-. 
nicia studentului martir Octavian Petrovici si 
pomenirea pioasă a amintirii lui sint fapte 
cari ramân neșterse în amintirea noastră a tu- 
turora, 

Gândurile noastre se îndreaptă spre Ce- 
riuri rugând pe bunul Dumnezeu să facă parte 
cu drepții Săi, celor cari și-au jertfit viaţa pe. 
aitarul de jertfe al neamului. Intre acești aleși 
se găsește și studentul Octavian Petrovici. 


Marele foc dela poşta di: lași. In 
ziua de 1] Decemvrie a izbucnit un mare foc: 
la poșta centrală din laşi. Spre nosec toți func-- 
ționarii poştei au sărit într'ajutor și astfel au 
putut mântui mașinile telegrafice și telefonice, 
precum şi arhiva, Cu toate acestea focul a făcut 


pagube groaznice. 


In cinstea luptătorilor naționali. Dumi- 
necă, în 19 Decemvrie a. c.a voririt la Cluj d! 
Dr. Alezandru Vaida- Voevod, îvst prim-mi-- 
nistru, despre procesul cel vestit numit al „Me- 
morandului“, Este pentru întâiaşi dată, că se 
vorbeşte în Cimjul românesc desnre procesul: 
cel mare judecat acum 30 de ani în Clujul un- 
gurilor. In acest proces s'au judecat și osân- 
dit la închisoare grea fruntașii luptători națio- 
nali de pe vremuri, în frunte cu Dr.loan Raţiu.. 
Dr. luliu Coroianu, Vasile Lucaciu, Coriolan 
Brediceanu, Dumitru Comşa și mulți alții, cari: 
mai trăiesc și azi în mijlocul nostru. 

La această conferință de proslăvire a vre- 
murilor grele pentru neamul nostru din Ardeal 
-— au luat parte toți românii din Cluj, dornici 
să sărbătorească împreună cu tinerii amintirea 
luptătorilor noştri naţionali din acele vremuri,- 

Dintre truntaşii apărători ai memorandului 
cari mai trăesc şi azi, au fost de faţă Dr. luliu 
Coroianu, Dumitru Comşa și Dr. Teodor Mi- 
hali cari au fost călduros sărbătoriţi de întreagă: 
lumea românească. Au fost de faţă și preoții 
bătrâni și ţăranii din jurul Clujului cari au ve” 
nit în 1894 cu miile la Cluj ca să apere viață: 
fruntașilor acuzați de unguri. Ei au dovedit CH 
fiinţa lor în Clujul grofilor maghiari, că sunt i 
vreau să rămână români, gata să-și apere chiar” 
și cu viața naționalitatea lor. 

Cuvântarea măiastră a dlui Vaida Voevod: 
a reînviat în icoane vii luptele și străduinţele 
memorandiștilor. Intreagă adunarea a fost stă” 
pânită de o caldă insuflețire față de marii n0- 
strii luptători de pe vremea Memorandului. 


„Asociaţiunea“ în Târnava-Mică. Noiie' 
statute ale Asociaţiunii pentru cultura și Jiterâ” 
tura poporului român, au stabilit, ca de ai!) 
înainte Despărțămintele ei să se intocmească PC 
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'udeţe, în frunte cu un comitet central judeţan, 
şi că fiecare plasă să formeze câte un despăr- 
țămâat, în frunte cu un comitet de 15 membri. 
Preşedintele Comitetelor de plasă, fac parte de 
drept şi din comitetul central din capitala ju- 
deţului. 

Comitetul central județan din Blaj a început 
întocmirea despărțămintelor după plase. 

Joi, în 16 Decemvrie a avut loc organi- 
zarea plasei /ernul. — La această dată s'au în- 
trunit în lernut, nu numai preoțimea din plasă, 
care în aceaşi zi se întrunise şi pentru sinod, ci 
şi oamenii de carte din loc și sătenii fruntași, 
veniţi de prin comunele vecine. 


Dela Biaj a fost trimis ca delegat pentru 
-organizarea comitetului acestei plase, di profesor 
Dr. Coriolan Suciu. Dsa sosind la data fixată 
a dat toate lămuririle de lipsă şi apoi sa făcut 
alegerea comitetului de 15 membri. i 

Comitetul, care are de preşedinte pe M. 
“On. protopop Papiu, iar de secretar pe On. L.. 
Nicoară, preot, cât ce îi va sosi întărirea dela 
„Sibiu, începe să întocmească comitete pe sate, 
să înființeze bibiioteci şi să țină prelegeri po- 
porale prin toate comunele din plasa lernut. — 
“Cei cari au luat parte la adunerea dela lernut, 
au fost pătrunşi de multă însuflețire pentru sco- 
purile Asociațiunii noastre. Cu acest prilej s'au 
inscris peste patruzeci de ia de membri pe 
viață ai ei. 

Dorim noului eomitet muncă rodnică intru 
luminarea satelor. 


Tara neînsuraţilor, Cam astlel ar 


“trebui să numim talia, pentrucă in această ţară 


sunt nu mai puţin de 3 milioane de bărbaţi 
meinsurați. Chiar de aceea guvernul italian a 
hotărît să pună dare pe capul celor neînsuraţi. 
Și anume să plătească fiecare câte 20—50 lire 
la an, care după cum îi este averea. 


Cam schimbă Porcii numirea Con- 
stantirepoiului. Așa de multil iubesc Turcii 
pe Kemal Paşa, celce a întrodus noile legi în 
“Turcia, încât au hotărit să dea numele vechiului 
-oraș Constantinopol, nu Stambul, cum îi ziceau 
ei pe turceşte, ci Kemal Paşa. Aceasta pentruca 
să-şi arete recunoştinţa față de al doilea înte- 
meietor al Turciei şi cel dintâi preşedinte al re- 
publicei turceşti, 


Duuă evreice trec la creştinism. 
Rubla Griinberg şi Ghizela lovacshereng, amân- 
-deuă doamne cunoscute din lași, de religia ji- 
-dovească, au cerut voie dela mitropolia din lași, 
să treacă la creştinism. Mitropolia le-a împlinit 
cererile. Pe ziua de Crăciun ele vor primi bo- 


“tezul. 


O lupoaică hrăneşte doi copii. Po- 
cetății Roma: Ro- 


; “mulus şi Remus, poate că o cunosc şi cetitorii 


d 





noştri. Despre aceşti viteji e vorba adecă cumcă 
i-ar fi hrănit o lupoaică. 
este numai o poveste. lată însă că un misionar 
întâmplare asemenea, 


Se părea că aceasta 


Creştin ne povesteşte o 


Care ar adeveri întâmplarea lui Romulus și 
“Remus. 
Nişte locuitori din Midnapur au văzut, 


'Spune misionarul, două figuri omeneşti care se 
atătară o clipă la deschizătura unei vizuini, 


şi apoi fugiră cât putură. Locuitorii, voind să 


"descopere, cine și ce sunt acești oameni, au în- 


Ceput*să sape pământul, dar îndată ce scoaseră 


'Tâteva lopeţi de pământ apărură o păreche de lupi. 


Lupul fugi numai decât, lupoaica a rămas 
pe loc și a început să apere cu toată puterea 
intrarea vizuinei. 

Locuitorii o uciseră în sfârşit și apoi au 
Săpat mai departe. Când colo spre marea lor 
uimire observară, că în fundul vizuinii se află 
"doi lupi şi două copile, una de vreo opt ani, 


iat ceealaltă ca de doi ani, cari îndată ce se 
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văzură în fața oamenilor, încercară să fugă în 
patru labe, intocmai ca animalele; 

Cei doi locuitori prinseră fetiţele, le du- 
seră la misionarii din aceea parte și le deteră 
în seamă. Bietel: copile urlau ca lupii, şi nu- 
mai foarte cu greu sau obișnuit să mânânce 
mâncări calde și omenești, pentrucă la inceput 
numai carne crudă voiau să mânânce. Rând pe 
rând misionarii au început să le învețe a vorbi. 


Cine vrea să ubă gazefa noastră cu 
760 lei în anul 1927, să ne trimilă această 
sumă cu mandat poștal îndată după pri- 
mivrea acestui număr, însă nu mai târziu 
decât în Januar și Februar. Pentru alţii 
foaia costă 180 lei pe an, pe o jumătate 90 
lei, pe 1vrei luni 45 lei. 


Şeuse cutremure dup'oiultă!? In orașul 
Calizico din California (America) au fost șease 
cutremure dup'olaltă. Cutremurele au nimicit sure 
de case, dar spre fericire n'au omorit nici un om, 


Delu „Asociaţiune“. Comitetul central 
al »Astreic Sibiiu mai având de distribuit 
gratuit un număr oarecare de abecedare pentru 
analfabeţii adulți, săraci, domnii învățători şi 
preoți, cari sau hotărit să ţină cursuri pe seama 
acestora, să se adreseze Asociaţiei »Astras, 
Sibiiu, str. Șaguna. Nr. 6, pentruca să fie îm- 
părtășiţi după posibilitate cu abecedarele tre- 
buincioase, 


Moartea unui baeţiv. La spitalul jido- 
vesc din Oradia a murit calfa de cismar Kovâcs 
Lajos, care a fost găsit împuşcat în şanțul șo- 
selei lângă comuna Selvuş. Nefericitul era beat 
tun, şi nu sa trezit decât înainte de a muri cu 
câteva ore.. Se vede că mai întâi sa îmbetat 
și apoi sa pușcat. 


Două fete busarabene fug în Bol- 
gevicia. Ana Hermeline şi Nadejda Suco- 
loschi din Soroca au căzut la examenul de în- 
vățătoare. S'au hotărit deci să fugă în Bolşevicia. 
Dară poliţia bolșevică nu le-a lăsat să treacă 
Nistrul, le-a arestat și le-a înapoiat în România. 
Poiiţia noastră le-a dat pe mâna judecătoriei 
care le-a judecat ia câte 500 iei pedeapsă în 
bani. | 

Cât bem la an. Di. Dr. Gerota a scos 
o carte cu numele: Aicoolismul, în care arată, 
că la noi în țară se vine pe fiecare cap de om 
la an câte 28 litri şi 2 decilitri de alcool, pe 
când carne nu se mânâncă numai 12 kgrame 
şi 47 grame de persoană. 

In anul 1924 sa beut cu totul alcool în 
preț de Il miliarde şi 627 milioane lei. Pentru 
carne nu s'au cheltuit în acelaş an numai 6 mi- 
liarde 470 milioane 852 mii 775 lei. 

De aici urmează, că poporul românesc bea 
de două ori mai mult decât mânâncă. 

Dintr'o altă carte a dlui Th. lonescu se 
vede, «că în Vechiui Regat se mânâncă cu mult 
mai puţină carne decât în Ardeal şi Bucovina. 

Dacă luăm la suflet aceste lucruri, trebue 
să mărturisim, că poporul nostru, dacă nu-şi 
schimbă acest nărav rău, va trebui să se ni- 
micească. i 


+ Susana Stanciu n. Limbean, vă 


duvă de preot gr.-cat., după scurte suferințe, îm- 
părtășită fiind cu sf. Taine, a încetat din viață 
Marţi, în ? Decemvrie 1927, în al 80-lea an al 
vieţii sale.  Fie-z fărâna ușoară | 


Pământurile Statului. Ministerul de 
agricultură a cerut consilierilor agricoli din ju- 
deţele de graniţă din Ardeal, Bucovina şi Ba- 
snrabia să trimită în timpul cel mai scurt toate 
datele privitoare la pământurile, pe cari Statul 
le are în acestea judeţe. 

Intre  pimânturile Statului se : socotesc 
toate acelea cari sunt la îndemâna Casci Cen- 
trale, improprietăririlor, precum şi acele cari 


Pag. 11. 


Sunt menite pentru colonişti şi până acum încă 
mau fost colonizate. 


Intrebare ciudată. Duminecă dup'a- 
miazi, la povești în vatra satului, întreabă unul: 
— la să-mi spuneți, măi fârtaților: cine e 


mai îndestulit, celce are bani mulți, ori celce 
are fete multe? 

—— Celce are bani mulţi, fireşte! — răs- 
punseră ascultătorii, 

— N'aş crede. Celce are bani mulți do- 


reşte să mai aibă, însă celce are fete multe nu 
dorește să aibă mai multe. E îndestulit peste 
cap cu câte are! 





CUNOȘTINȚE FOLOSITOARE 


De ce lapădă animalele. 





Adeseori se întâmplă, că vacile, oile, 
scroafele sau iepele lapădă, înainte de ce 
le-a sosit vremea să fete. 

Cauzele cari pricinuesc lăpădarea, pot 
să fie mai multe: 

1. fRâceala, Dacă animalul care se 
gată să fete a stat mai multă vreme în 
frig, sau l-a apucat o ploaie rece sau e 
zăpadă și n'a avut unde să se adăpostească, 
foarte ușor se poate răci. lin cauza ră- 
cirii, animalul incepe să tremure, să slă- 
bească și răcirea o simțește și vițelul, 
purcelul sau mielul din pântecele mamei. 
Acesta începe să se sbată și desprinde în- 
vălitoarea în care stă. Pe urmă moare și 
împreună cu invălitoarea e asvârlit afară. 

Animalul mai poate să răcească şi să 
lapede și dacă bea apă de pe ghiaţă, 
sau mânâncă iarbă brumată ori napi în- 
ghețaţi. 

Dacă vacile sau iepele au sosit obo- 
site dintr'un drum lung și le băgăm într'un 
grajd rece, lăsându-le neacoperite cu vre-un 
țol, încă pot să răcească. 

2. /lrana rea, stricată şi mucegăită. 
Dacă animalele mânâncă hrană rea şi stri- 
cată sau mucegăită, de pildă fân muced, 


„Porumb sau ovăs stricat, încă pot să la- 


pede. Hrana stricată şi mucegăită cuprinde 
multe otrăvuri, cari trec în sângele ani- 
malelor și ajung și la vițeii, mânzii, și 
purceii din pântecele mamei. Aceștia se 
otrăvesc, mor și sunt aruncaţi afară înainte 
de vreme. 

3. Um/larea. Când vacile din cauza 
că au mâncat nutreţ verde și foarte zămos, 
s'au umflat, foalele mărindu-se, apasă a- 
supra vițelului. Acesta se frământă, se 
sbate așa, că desprinde invălișul în care 
stă şi e aruncat afară mort. 

4. Încuierea. Mai ales iepele pătimesc 
de încuiere. Incuierea vatămă și organele 
lăuntrice ale animalului şi mânzul e a- 
runcat afară inainte de vreme. 

5. Zovirile, Animalele pot să fie lo- 
vite ori cu copita, ori cu coarnele de alte 
animale. Pot să fie însă bătute și de ser- 
vitori sau îngrijitori, și din pricina aceasta 
lapădă. 

Dacă aleargă prea mult, trag greu- 
tăți prea mari, sau cad ori se strâmtoresc 
în vre-un colț de grajd sau-ocol, incă pot 
să lapede. 
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Când un animal trebuie să lapede din 
vre-o pricină oarecare, arată suferință mare, 
mai ales dacă sarcina e înaintată. Vita se 
culcă, se scoală, se trânteşte, se uită la 
deşert, îşi încordează pântecele şi pe fo- 
tătoare iasă niște scursori. 

La orice lăpădare vom griji, ca grajdul! 
să fie curat, fătătoarea se va spăla cu pa 
în care am pus acidfenic, 1 lingură într'un 
litru de apă, iar pe gură îi vom turna 
ceai de romoniță sau de ismă. 

Animalele cari se gată de fătat, tie- 
buie grijite bine şi ferite de gauzele cari 
pot să le pricinuiască lăpădarea, Să nu-și 
închipue nime, că animalele au fost vră- 
jite, ori că grajdurile au foșt vizitate de 
duhuri necurate şi de aceea au lăpădat. 
Acestea sunt credințe băbești, după cari 
gospodarul cuminte nu trebuie să se ice 
niciodată. Mai bine e să-și apere vitele 
de loviri și de răceli, și să nule hrănească 
„cu mâncări stricate, căci poate avea pa- 
“gube însemnate. 





Poşta gazetei. 


Mas muttora. La poşta gazetei noi nu- 
mai acelora le trimitem răspuns şi chitanță 
despre bani, cari au ceva încurcătură și trebue 
s'o descurcăm, ori acelora cari n'au trimis suma 
deplină și mai au ceva restanță de plătit. 

Cetitorilor cari sunt în rând cu plata și au 
trimis bani câţi trebue, nu le mai răspundem, 
ci numai îi trecem în cărțile noastre, cumcă ia 
cutare zi au plătit suma cutare. Drepe chitanză 
la mână, au vecipisa postală, pe care îi rugăm 
s'o păstreze totdeauna ca document pentru 
dânşii. Dacă sar întâmpla totuş că din greșa/ă 
să capete vre-o provocare de plată, cu recipisa 
poştei se lămureşte treaba! 

Așa dară cine are la mână chitanța poștei, 
să nu mai aştepte răspuns la poșta gazetei, că 
dacă am scrie aici răspuns la toți cari plătesc 
foaia, mai cu seamă iarna şi primăvara, ar tre- 
bui să umplem gazeta numai cu chitanţe și cu 
răspunsuri! 

Pe cine nu-l cerem cu provocare la nume, 
măcar odată în an, de bani la foaie, acela să 
ştie că este în rând cu abonamentul! 


Traian Erdei. — Suma de 150 lci, abonament pe 
1926, am primit-o. Mai aveţi o restanță de 10 lei pe 
1925. Să nu uitaţi a o trimite deodată cu abonamentul, 
pe 1927. 


Teofil Oltean. — Pe 1926 mai aveţi o restanță de 
77 lei, căci din suma de 150 lei, am acoperit o restanță 


veche pe 1925, tot de 77 lei, aşa că pe 1926 am putut 
trece numai 73 lei. 
Teodor Schiau. — Pe 1926 mai aveţi încă de 
plătit 25 lei. 
Terţian loan. — Din suma de 210 lei am aco- 
perit cu 90 lei restanţă pe 1924, cu 120 ici restanţa pe 
1925, şi mai aveți de piară 150 lei pe 1926. 


Toma Ralea. — Pentru Cozma Rulea mai aveţi 
de plătit pe 1926 lei 30. 
Xoan Citirigă. — Din cei 200 lei trimişi am tre- 


cut în restanţă pe 1925 lei 94, iar pe 1926 lei 106. — 
Deci mai aveţi de plată pe 1926 lei 44. 

Augustin Cătană., — Suma de care ne întrebaţi 
am primit-o în 8 Martie. Foaia dela noi se trimite re- 
gulat. 

Demetriu Daraban. — Cu abonamentul pe 1926 
sunteţi în rând. Aveţi însă o restanță veche de 10 lei 
pe 1923, pe care Vă rugăm s'o trimiteţi deodată cu abo- 
namentul pe 1927 

Valer Platon, — Am primit 400 lei, din cari am 
scris câte 100 lei la abonament pentru următorii: Par- 
tenie Bogdan, Aurel Coman, Gcorge Şușca și Şofron 
Chincişan. Abonamentul plătit până la 31 Decemvric 
1926, 

Josit Mesaroş, Braşov. — Colinde primisem al- 
tele încă mai demult, aşa că cea trimisă de DV. n'a mai 
avut loc. Poate la alt Crăciun, 
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Preţul gazetei noastre în 1927. 


Cetitorii gazetei noastre au aflat abunăseamă, că poşta se scumpește foarte 
simțitor. Se scumpesc şi scrisorile, dar mai mult se scumpesc mărcile cari se 
lipesc pe gazete. Până acum trebuia să lipim pe fiecare număr câte 10 bani; pe 
viitor va trebui să lipim câte 25 bani, adecă cu încă odată și jumătate maj 
mult decât până acum. 

Pe lângă scumpirea poştei, față de anul trecut s'a scumpit foarte mult și 
hârtia. Fabricile de hârtie ne ameninţă chiar acum cu o nouă scumpire. Tot așa 
Sau scumpit lucrătorii tipografi, tiparul, şi împăturatul, expediţia. 


Faţă cu acestea stări de lucruri, suntem siliți să ridicăm şi noi puțin prețul 
de abonament al gazetei, precum au făcut-o toate gazetele poporale. 











“Noul preţ de abonament: 


1£0G lei 
90 lei 


In America pe un an 3 dolari. 


. 


Un sfert de an 


Pe un an întreg i ni 
In străinătate, pe un an . 


Pe o jumătate de an . 


45 lei 
300 le; 


Faţă cu acestea preţuri, cari au putere din 1 lanuarie 1927, ne-am gândit 
să facem cetitorilor noștri vechi și buni o mare înlesnire. Anume: 


Cine trimite preţul de abonament pe un an întreg în cursul 
lunilor Ianuarie şi Februarie, plăteşte 


namai î%4) lei 
în loc de 180. 


Această înlesnire o putem face însă numai acelora cari trimit abonamentul: 
pe înainte, deodată, în cursul lunilor lanuarie și Februarie. Cei cari au restanţe, 
cu suma de 160 lei trebue să trimită şi datoria de până aci. 


Grăbiţi deci cu trimiterea abonamentului, ca si crutuți 
câte 20 lei! Astfel gazeta nu se scumpeşie decât cu 10 lei! 





E dit eră 
De dit 














Primăria Orașului de reședință Blaj. 


ra omu 


Licitaţia se va ține la primăria oraşului 
de reședință Blaj cu oferte închise şi sigilate 
şi cu respectarea dispoziţiuniler art. 72—83. 
din Legea Cont. Pubi. 

Ofertele vor conţine și garanția de 10; 
din suma oferită . şi se vor înainta acestei pri- 
mării — biuroul adm. — până în ziua licitaţiei 
la ora.9 a. m. având pe verso mențiunea Olertă- 
pentru arendarea crâșmei comunale. 

Condiţiunile de licitație precum și caetul 
de sarcini se pot vedea zilnic la primăria oraţu- 
iui, între orele 9—12 a. m. 


Blaj la 15 Decemvrie 1926, 


PRIMAR: ŞEFUL SERV. ADM. 
ŞT. DRAGOȘIU, IONEL DRĂGOIU 
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Nr. 3955—1926. 


Publicaţie de Licitaţie, 


Se aduce la cunoștință publică, că pentru 
furnizarea imprimatelor ş registrelor necesare 
acestei primării pe anul 1927 și anume: Re- 
gistre de contabilitate, imprimate administra- 
uive, plicuri şi rapoarte cu antete „precum și 
100.0c0. buc. blocuri de vamă, pavaj și chiria 
locului ocupat, — în ziua de 10 Ianuarie 1927 
ora Îl a.m. se va ţine la primăria orașului de 
reşedinţă Biaj, licitaţie publică, cu oferte închise 
şi sigilate şi cu respectarea dispoziţiunilor art. 
12—83 din Legea Contab. publice. 

Olertele vor conține garanța provizorie de 
1007, din.suma oferită şi se vor înainta acestei 
primării — biuroul adm,— până în ziua licitației Ja 
ora 11 a. m. purtând pe verso menţiunea »Ofert 
pentru furnizarea imprimatelor.« 

Se primesc oferte şi numai în parte, pentru 
aceste furnituri, 

Condinţiunile de licitaţie, precum și caetul 
de sarcini, respective modelul imprimatelor, — 
se pot vedea zilnic la primăria oraşului, intre 
orele 9—12 a. m. 


Blaj la 15 Decemvrie 1925, 


PRIMAR: ŞEFUL SERV. ADM. 


Șt. Dragoş. Jone! Drăgoiu. 
(23) 1—1 


TURNĂTORIE 
DE CLOPOTE 





Primăria oraşului de reședință Biaj. 
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Nr. 3956 — 1926, 


Publicațiune de licitaţie. 


Se aduce la cunoştinţă publică că în ziua 
de 10 Ianuarie 1927, se va ţine licitaţie publică, 
pentru arendarea crâşmei comunale, pe timp 
de 2 ani, cu începere dela ! Ianuarie 1927—31 
Decemvrie 1929, 
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Tipografia “Seminarului Teologic greco-catolic — Blaj. 


